

AMERICA’S 

First 

and 

Finest 


Fuel Pump Specifications: 

Passenger Cars...Pages 2-5 

Trucks, Tractors. « ,« , .Pages 6-10 


• AC originated Hie fuel pump twenty-four years ago. 

• More than 100,000,000 AC Fuel Pumps have been built. 


Repair and Diaphragm 

Kit Specifications . * . Pages 11-23 


• More than 90% of all automotive vehicles were factory- 
equipped with AC’s. 

• More than 40,000,000 AC Pumps are now in use. 


Bails, Bowls, and 

Gaskets., ..* . Page 24 



the Original fuel pumps 

THERE ARE NONE BETTER 


Conversion Chart. .... Pages 25-28 


Suggested List Price 

SchedulePages 29-32 


• AC engineers build to but one standard of quality—the 
highest. 






























PASSENGER CARS 


k- 


MAKE, YEAR and MODEL 


AMERICAN BANTAM 

1940 Cont. Eng. U4112.. 


■M l 

M JUi 1 , M l 

■SEB 


AUBURN 

1928-29 88, 8-90. 
1928-29115,120. 


1929-30 Saf-T-Cab, 


1930 8-95.,. .. 

1930125. 

1935-36 851,853. 

1935-36 635, 654_ 

1938-41 Pak-Ag© Gar. 


ROBBI KAR 

1946 B...... 


BUICK 

1929116,121,129..._ 

1930 Sen 40.... 

1930 Sen 50, 60, ,.. 

1931 8-60,8-80, 8-90. 

1931 8-60, 8-80, 8-90,.. 

1931- 33 Ser. 50.,.,. 

1932- 35 Ser. 60, 80,90. 

1934-35 Ser. 50.. 

1934-35 (Early) Ser. 40. 

1935 Ser. 40 (Late).1 

1936-37 Ser, 40.. J 

1936-38 Ser. 60, 80, 90. 

1938 Ser. 40 (Early)......... 

1938-39 Ser.40(Ute) 

(Std.Eq.)... 

(Opt. Eq.). 

1938-39 Ser, 40 (Auto. Trans.) 

1939 Ser. 60, 60,90......... 

1940 Ser. 40 (To Eng. 

#44034048).. 

1940 Ser. 40 (After Eng. 

#44034048). 

1940 Ser. 50 (To Eng. 

#54034048).. 

1940 Ser, 50 (After Eng. 

#54034048).... 

1940 Ser. 60 (To Eng, 


1940 Sen 70 (To Eng. 

#74019936). 

1940 Ser. 80 (To Eng. 

#84019936). 

1940 Ser. 90 (To Eng. 
#94019936). 


MAKE, YEAR and MODEL 


7473 


5649A 
5650A 
5676A 
9240 

6059 

6060 

5649 

5650 
2146 
1814 
3932 


BUICK (Cont’d) 

1940 Ser. 60, 70, 80, 90 (After 

above engs.).,... 

f 1941-51 Sen 40, 50. 

1941-51 Sen 60, 70, 90. 

. J9S t - 7 a 
51 


5085 

5401 

5400 

5751 

6139 

408 

420* 

474* 

417 

421 

422* 

421 

504 

3927* 

3927* 

518* 

519* 

529* 

519* 

529* 


520* 


6140 or 
9557 


mjp 


530* 

529* 

530* 

■ 

/ 7 k! 


CADILLAC 

1932-35 8 Cyl.(Fuel) 

(Vacuum) 1 

1932-37 12,16 Cyl., . .(Fuel) 

(Vacuum) 

439 

6260 or 

1541 

6263 or 

439 

6261 or 

1542 

KIT INFORMATION ... see repair and diA- 

PHftAGM KIT SPECIFICATIONS STARTING PAGE 10 

BA IIS, BOWLS and GASKETS .. 

FICATIONS PAGE 74 

, SEE SPECI- 

193S-39 All 8Cyl.. 

480* 

1938 IB Cyl. 

3394 or 


3906 

1938-40 90,16 Cyl. 


R.H. Pump 

3695 

L.H. Pump 

3696 

1939-40 All 16 Cyl.,. 

3906 

1940-48 All V-8. 

575* 

1949 All.. 

9143* 

1950 All......... 

9535* 

15,51 1 Late.. 

9535* 

9648* 

CHECKER CAB 


1932-34 Lyc. Eng. GU8. 

1118 

1936 Y. ) 


1939 Y12.. 

2217 

1940 T-cabs,... J 


1940-41 T-cabs. 

7213 

1946-47 Taxi-cabs. 

574 

1948-51 A-2 Taxi-cab. 

9204 or 


9608 

CHEVROLET 


1929-33 All. 

405 

1934 All. 

417 

1935-36 All. 

421 

1937-51 All.(Std. Eq.) 

429 

1942-51 All.(Opt. Eq.) 

9126* 

CHRYSLER 


1930 66... 

449 

1930 70V, 77W Engs. (Part).. 

5472 

1930 70V, 77W (Part), 80 Engs. 

5480 

1930-32 All 6 Cyl. 

410 


ie part number 
ement Type No. 


MAKE, YEAR and MODEL 

|B1 

CHRYSLER (Cont'd) 


1930-31 Imp, 8... 

483 

1930-31 Chrys, 8, Deluxe 8. . 

5892 

1931 CM, CM5QQ, PA500.,.. 

449 

1932-33 Imp. Gust. 8. 

442* 

1933 Imp, 8.. 

419 

1933 Royal 8. 

404 

1933-34 All 6 Cyl.. 

453 

1934 CU, 8 Cyl. 

464 

1934 Custom 8 (Part). 

442* 

1934 Imp. 8, Custom 8 (Part) 

489* 

1935 Airflows. 

468 

1935 Airflow lmp,& Custom 8 

489* 

1935 All 6 Cyl.. 

486 

1935 CZ. 

473 

1936 6 Cyl.Std. Eq. 

425 

Opt. Eq. 

436* 

1936 C8.Std. Eq. 

473 

1936 C8, C9.Opt. Eq. 

492* 

1936 C9.Std. Eq. 

468 

1936 CIO, C11. 

489* 

1937 Cl 4, Cl 5.... 

473 

1937 C14.Opt. Eq. 

492* 

1937 C15... (Vacuum Pump) 

3188 or 
9330 

1937 Cl 6.Std. Eq. 

587 

Opt. Eq. 

436* 

1937 Cl6 Airflow... 

489* 

1938 CIS (Part).Std. Eq. 

587 

Opt. Eq. 

436* 

1938 CIS (Part).Std.Eq. 

588 

Opt. Eq. 

506* 

1938 Cl 9, C20. 

473 

1938 Cl 9.Opt. Eq. 

492* 

1938-39 C23, C24. 

473 

1939 C22. 

506* 

1939-50 All 8 Cyl. 

590 

1940 C25. 

587 

1940 C25 (With Swing W'shld.) 

506* 

1940-48 All 6 Cyl. 

588 

1949-51 All 6 Cyl. 

9421 or 588 

1951 All 8 Cyl.. 

.9651 

CORD 


Using Lycoming Eng. FD_ 

5676A 

Engs. HO, MD-115. 

5676 

CROSLEY CORP. 


1940-42 All Mdls. 

546 

1946-51 All. 

573 

DE SOTO 


1930-31 CF, 8 Cyl. 

449 

1930-32 CK, SA, SC. 

410 


^Ccrnibination Fuel and Vacuum Pump 


Pag* 2 


USE PUMP TYPE NO." column 
hi*. 




























































































































604 

WEATHERLY 


PASSENGER CARS (Cont’d) 


For models not listed, or if application is not known, determine pari number 
stamped on pump mounting flange and refer to page 25 for Replacement Type No. 


MAKE, YEAR and MODEL 


DE SOTO (Cont’d) 

1933-34 SD, $E. 

1935 Ail.. 

1936 All (Part)......... 

1936 All (Part) 

1937 All.Std. Eq 

1937 All.......Opt. Eq 

1938 All (Part).,. 

1938 All (Part). 

1938 All (Part). 

1938 All (Part). 

1939-40 All (With Swing 

W’shld.). 

1939-49 All (Except Swing 

W’shld.),.,.,, 

1950-51 All.. 


HJH9 

mvnw 


DODGE 

1930 DCB Cyl. . .. 

1930 DD, DE6 Cyl.. . 

1930133 WB, Chrys. 8 Eng, 

1931 DHTaxi.. . 

1931-32 6 Cyl.. 

1931-32 8 Cyl., DG, OK Engs 
1933 8 Cyl.... 

1933-35 6 Cyl 
1936 D1; D2 (Part) 

1936 D1 

1937 All 

1937 All.. Opt. Eq. 

1938 All (Early)_____ 

1938 All (Late).. 

(Opt Eq. Early).... 

(Opt. Eq. Late)........... 

1939-49 All. 

1950 All (With Vacuum Wipers) 
1950-51 All (Electric Wipers). 


1; D2 (Part)...,1 

I .Std. Eq.j 


DURANT 


1930 614.. 

5671 

1930 617... 

5476 

1930 4 Cyl. 

5812 

1931-32 610 .. . ... 

5812 

1931-32 612,614,619. 

5671 

FORD CARS 


4 Cyl. Engs. 


1932-34 All..... 

406 

1941-42 All. 

7465 

6 Cyl. Engs. 


1941-47 All (Before Vac. 

Cont* Diet.) . 

1947-50All (With Vac. Cont. 

543 

Dist.) . 

592 


453 
486 
425 

587 

436* 
506* 

587 

588 

506* 

588 
588 or 9421 


449 

410 

5892 

449 

410 

404 

493 

419 

425 

587 

436* 

587 

588 
436* 
506* 
588 

9418* 
588 or 9421 



HISS 

MAKE, YEAR and MODEL 


FORD CARS (Cont’d) 


1949-50 Opt. Field Installa¬ 


tion. .. 

9443* 

1951 All Reg. Trans* 


(Std, Eq.). 

9609 


or 9786 

(Opt. Eq.). 

9599* 

Automatic Trans. 


(Std. Eq.). 

9599* 

8 Cyl. Engs* 


1932 All. 

1125or409 

1934-46 All (Except V-8-60) 

591 

1937-40 All V-8-60 H.P.... 

432 

1947-48 All. 

571 

1949-50 All.(Std. Eq.) 

578 

(Opt. Field Installation) 

586*or 


9544* 

KIT INFORMATION ... SEE repair and dia- 

| PHRAGM KIT SPECIFICATIONS STARTING PAGE 10 | 

BAILS, BOWLS and GASKETS .. 

. SEE SPECE- 

FICATIONS PAGE 24 

. Hi 

1951 All Reg. Trans. 


(Std. Eq.). 

| 9583 


or 9785 

(Opt. Eq.). 

9597* 

Automatic Trans. 


(Std. Eq.).. 

9597* 

FRAZER 


1946-47 All (With Vacuum 


Tank) 


Pump at rear of Eng. 

9057 

Pump at front of Eng— 

574 

1947-50 All (Without Vacuum 


Tank).... 

582* 

1951 All. 

9549* 

GRAHAM-PAIGE 


1928-29 610, 614, 615. 

1209A 

1928-29 619, 621,629. 

9222 

1930 Cust. S, Spec. 8, Std. 8.. 

5641A 

1930 Std. 6 . 

5307A or 


1209A 

1930-31 Spec. 6, Std. 6. 

437 

1936 Spec* 8, Std. 8-..... 

5978 

1931 Custom 8-34_.... 

5978 

1931 Spec, 8-20. 

, nOI 04 Onnn £ OlH C 

448 

1931-32 5pec. 6, t>l 2, old. b, 


Pros. 6. .. 

437 

1932 Blue Streak . 

448 

1933 57-A. ..... 

448 

1933 6 Cyl. Eng. 58, .. 

1138 ' 

1933 6 Cyl. Eng. 58 . 

1209 

1933 63, 64, 65. 

454 

1934-35 67, 68, 69, 72, 73, 75. 

463 

1935 74 . 

456or9596 

1936-37 74,76.81,83,86,91. 

490 


MAKE, YEAR and MODEL 


GRAHAM-PA !GE (Cont’d) 

1936-37 77, 87, 88, 89.. 

1938-41 All.,.,._._ 


HENRY J 

1951 4 Cyl.(Std. Eq.) 

(Opt. Field Installation) 
1951 6 Cyl...... 


HUDSON 

1933 Super Six_......... 

1934-36 All.. 

1937; 1939 All 8 Cyl. 

1937-38 All 6 & 8 Cyl. 

(Std. Eq.). 

(Opt, Eq.)..... 

1939 90, 92P, 98,112........ 

1939 92, 93, 95, 97.(Std. Eq.) 
1939 95, 97..(Opt. Eq.) 

1939 90, 92, 93, 98. (Opt. Eq.)l 

1940 40, 41,43, ...(Opt. Eq .)/ 

1940-41 10, 40.(Std. Eq.) 

1940-47 All Other 6 & 8 Cyl. 

(Std. Eq.).,.. 

1940- 47 All 8 Cyl...(Opt. Eq.) 

1941- 47 All 6 Cyl.. .(Opt. Eq.) 
1948-51 All IVTdls. 

(Single Pump)... 

1948-51 All M d is. 

(Comb. Pump).. 


HUPMOB1LE 

1934 J, 6 Cyl.; T, 8 Cyl,..... 

1935-36 518D, Ser. G618, 6 

Cyl... 

1936 Ser. N621, 8 Cyl.1 

1938-39 HI, H. J 

1938-40 E6, 6 Cyl,, Skylark, . 


KAISER 

1946-47 All (With Vacuum 
Tank) 

Pump at rear of Eng. 

Pump at front of Eng_ 

1946-50 All (Without Vacuum 

Tank)... 

1951 All (With Vacuum 
Wipers). 



9569 

9570* 

9650 


3313 

499 

3290* or 
9334* 
509 
499 
3936* 

579* 

509 

499 

3936* 

579* 

584 

583* 


1547* or 
9345* 

1811 

3014 

1811 


9057 

574 

582* 

9549* 


♦Combination Fuel and Vacuum Pump 


Paget 3 


/Thi* bracket In "USE PUMP TYPE NO." column 
\indicates types are not interchangeable* 









































































































604 

WEATHERLY 

INDEX 


PASSENGER CARS (Cont’d) 


For models rtol listed, or if application Is not known, determine part number 
stamped on pump mounting flange and refer to page 25 for Replacement Type No. 


MAKE, YEAR and MODEL 


KAISER (Cont’d) 

1951 All (With Electric 
Wipers)..... 


mm m 


LAFAYETTE 

1934-35 110, 6 CyL; 3510, 6 

Cyl.... 

1936 3610..,. 

1937-40 All. -.— * ,(Std. Eq.) 

(Opt. Eq.) 


9571 


LA SALLE 

1932 345B. 

1933 345C...(Fuel) 

(Vacuum) 


1934 350D. 

1935 50BL, 350D. 

1936 50,*........ 

1937-39 50. 

1940 50-52,_ 


LINCOLN 

1932 AH 8 & 12 Cyl. 


1933-41 AIL 


1942-47 AIL, 


1948 All.... 
1949-51 All. 


510 

483 

483 

497 

441* 


439 

439 

6260 or 
1541 
462* 
477* 
488* 
480* 
575* 


LINCOLN-ZEPHYR 

1935-42 All......... 


MERCURY 

1939-41 All... 

1942-48 All. 

1949 AH..... (Economy Mdl.) 

(Std. Mdl.) 

1950 All.. 

1951 All..,.(Early) 

(Late) 


445 

440 

452* or 
1218* 
7709 
571 
571 
9142* 


571 


NASH 

1930 450. 


1930 480. 

1930-32 490, 890, 990. 


MAKE, year and MODEL 


NASH (Cant’d) 

1931 660, 870. 

1931 660. 

1931- 32 880, 980. 

1932- 33 960,1060,1120,1130 

1932 970,1070. 

1932-33 1080,1180. 

1932-331090, 1190. 

1934-35 1220, 3520. 


1934- 36 1280, 3580, 3680. . 

19341290. 

1935- 36 3540, 3640. 

1936 3620. 

1937-40 Amb. 6 (No O.D.). 

KIT INFORMATION ... see repair ano dia¬ 
phragm kit specifications sta rting PAGE 10 

BAILS, BOWLS and GASKETS ... see speci¬ 
fications PAGE 24 

1937-40 Amb. 6 (With O.D.) 

1937 Amb. 8 (Part). 


571 

578 

9268* or 
9544* 
9544* 
9544* 
9601 


5671 

438 

5570 

5600 


MEM 

mr.m 

KjjjTB! 


438 

5671 

435 

438 

438 

6136 

446* 

447* 

510 

483 

484 
458 

482 

483 
498 


1937 Amb. 8 (Part). 

1938-42 Amb. 8 All. 

1941-50 “600”, Statesman, 

Rambler (No O.D.). 

1941-50 “600”, Statesman, 
Rambler (With O.D. or 

Hydramatic).. 

1941-50 Amb. 6 (No O.D.)... 
1941-42 Amb. 6 (With O.D.). 

1941-42 Amb. 8. 

1946 Amb. (With O.D.). 


1947-50 Amb. (With O.D. 
Hydramatic). 


485* 
3236* or 
9346* 
500* 
500* 

532 


7406* 

533 

7390* or 
9339* 

534 

8780* or 
585* 


585* 


OLDSMOBILE 

1928-29 All.... 
1930-31 All... 
1932 L32, 8 Cy 
1932 F32 .. 
19336 & 8 Cyl 
1934 6 Cyl... 


(Std. Eq.) 
(Opt. Eq.) 

1934 8 Cyl.(Std. Eq.) 

(Opt Eq.) 


MAKE, YEAR and MODEL 


OLDSMOBILE (Cont’d) 

1936 6 Cyl.. 


1935 6 Cyl. (Part). 


1935 8 Cyl. (Part). 


9223 

5609 

443* 

444 

415* 
1671 
416* 
1670 
1792 or 
472 
418* 
426* 
1791 or 
2188 
434* 
427* 



1936 8 Cyl. 

1937-39 All.(Std. Eq.) 

1937-38 All.(Opt. Eq.) 

1939 All.(Opt. Eq.) 

1939-40 L39; L90 (Use Adapter 

AD2). 

1940 6 Cyl. 

1941-48 6 Cyl. 

1941-48 8 Cyl. 

1949-50 6 Cyl. 

1949-51 8 Cyl. 


PACKARD 

1933-34 All 8 Cyl. 


1933-34 All 12 Cyl. 


1935-39 All 12 Cyl. 

1935-36 All 8 Cyl. except 120 

Ser.. 

1935120 Ser... (1 st 400 Vhcs.) 

(After 400 Vhcs.) 
1935-36 120 Ser. 

1937 8 Cyl. (1500 Ser.). 

1937115 & 120 Ser. 

1938 1600,1601,1602. 

1938 1603,1604,1605. 

1939 1700,1701,1702. 

1939 1703,1705. 

1940-47 1800, 6 Cyl.; 110.... 

1940 1801,1802. 

1940 1803, 1804, 1805, 1806, 

1807. 

1941 1901,1902,1951 . 

1941 1903,1904,1905,1906.. 

1942-47 120, Clipper 8. 

1942-47 Super 8. 

1946-47 2101,2111. 

1946- 47 2103, 2106, 2126. ... 

1947 All Mdls. 

1947- 486 Cyl. Clipper, AT2130 

Taxi. 

1948- 50 All 6 Cyl. Taxi. 

1948-50 All 8 Cyl. except Cus¬ 
tom 8IVldls. 

1948-50 All Custom 8. 

1951 Mdl. 200 (To Eng. J- 

233205).. 

1951 Mdls. 200 (After Eng. J- 
233206), 300, 400. 


469* or 
494* 
1221* or 
1763* 
1778* 

466* 

1801 

475 

476* 

494* 

495* 

508* 

494* 

508* 

517* 

524 

525 

508* 

525 

537* 

525 

545 

525 

545 

508* 

524 

508* 

9116* 

508* 

9590* 


♦Combination Fuel and Vacuum Pump 


Page 4 


t This brocket in 11 USE PUMP TYPE NO." column 
Vindicates typo* an itol ifiterchangiiablo. 
































































































































604 

WEATHERLY N 
INDEX 


PASSENGER CARS (Cont’d) 


For models not Psled, or if application is not known r determine part number 
stomped on pump mounting flange and refer to page 25 for Replacement Type No, 


MAKE, YEAR and MODEL 

E9 

MAKE* YEAR and MODEL 

■37791 

MAKE, YEAR and MODEL 

■ jIIuIJ 

PLYMOUTH 


REO (Cont’d) 


STU DEBAKER (Cont’d) 


1930-31 All..... 

449 

1931 Flying Cloud; 35 Royale 

( 5894 

1939-40 Commander. 

487 

1932 PA. 

407 

8(Part). 

5974 

1939-42 Champion... 

527 

1932 PB (Part).. . 

450 


( 5986 

1940-42 President.. 

528 

1933-35 All. 

419 

1932 8-31, 8-35-52. 

5986 

1941-47 Commander. 

540 

1936 All (Early). 

425 

1932 6 Cyl. Pass. (Part). 

1016 

1946-51 Champion (Std* Eq*) 

527 

1936 All (Late). 

587 

1932 6 Cyl. Pass. (Part). 

1116 

1948-51 Champion 


1937-38 All.(Std. Eq.) 

587 

1932 8-21, 8-25. 

6068 

Opt. Eq. (Thru Earfy 1950). 

9218* 

1937 All.(Opt. Eq.) 

436* 

1933-34 S-2 & S-4. 

1116 

Opt. Eq, (Late 1950 On),.. 

9559* 

1938 All (Early) . (Opt. Eq.) 

436* 

1934-35 S-4, S-6, S-7, 6A ... 

1772 

1948-49 Commander. 

9217* 

1938 All (Late). . . .(Opt. Eq.) 

506* 

1936 6-75. 

1116 

1950 Commander. 

9496* 

1939-49 All.(Std. Eq.) 

583 



1951 Commander. 

9560 or 

1939-42 All.(Opt. Eq.) 

506* 




9647 

1949-50 All.(Opt. Eq.) 

9418* 

---- 




1950-51 All.(Std. Eq.) 

5S8or9421 

STUDEBAKER 






1928 Dictator. 

5402A 





KIT INFORMATION ... sei repair and dia- 

TERRAPLANE 




PUDACIU HIT tDCfltlr'A Tlmit ct A dti li r; Punt TA 

1934-36 All 

459 

PONTIAC 


BAILS, BOWLS and GASKETS .. 

. S H SPFCI- 

1937-38 All.(Std. Eq.) 

499 

1928-29 All.(To 6-15-29) 

5409A 

FI CATIONS PAG! 24 


(Opt. Eq.) 

3290* or 

1929-30 All.. (After 6-15-29) 

401 

1928 President... 

9220 


9334* 

1931 All. 

5474 

1928-30 Commander (Part).. 

9219 



1932 All 6 Cyl. 

401 

1929-30 Commander (Part). r 

! 5402A 



1932 All 8 Cvl 

402 





1 rill U Wjlw...a . . » ■ 

1933 All 8 Cyl. 

412 

1929-30 Commander 8 

1 3A£U 

5408 

WILLYS-OVERLAND 


1934 603. 

414 

1929-30 Dictator 8 

5360 or 

1931-32 All 6 & 8 Cyl,. 

5972 

1935-36 All 6 & 8 Cyl. 

424 


5408 

1933 All 6 Cyl..* 

502 

1937-38 All 6 & 8 Cyl. 


1929-30 Dictator 6. 

5402 

1933 4 Cyl. (Part).. 

470 

(Std. Eq.). 

430 

1929 Presidont 

5679A 

1933-37 4 Cyl. 

460 

(Opt. Eq.). 

493* 

1930 President 

5679 

1938-40 All 4 Cyl. ** 

461 

1939-40 All 6 & 8 Cyl. 


1933 All 8 GyL \ 

451* 

1941-42 All (Std, Eq,) 

538 

(Std. Eq.).. 

496 

1934 President... J 


(Opt. Eq.) 

7409* or 

(Opt. Eq.). 

515* 

1934 Commander; President. 

457 


9306* 

1940 29 (Use Adapter AD-1). 

516* 

1934 Dictator... 

465 

1946-49 CJ-2A. 

572 

1941-48 All 8 Cyl...(Std. Eq.) 

496 

1935 Dictator. .. r 

478 

1946-48 CJ-2 Civilian Jeep, 


(Opt. Eq.) 

515* 

1935 Commander 

479 

4-63 Station Wagon. 

7409* or 

1941-49 All 8 Cyl. 

539* or 

1935 President 

471* 


9306* 


9640* 

1936 Dictator. r 

487 

1947 6-63 Station Wagon ... 

574 

1949 All 6 Cyl.(Std. Eq.) 

7342 

1936-37 President . (Std. Eq.) 

479 

1948-49 6-63 Station Wagon.. 

9245* 

(Opt. Eq.) 

539* or 

(Opt. Eq.) 

471* 

1949 CJ-3A, 4X463. 

9353* 


9640* 

1937 5A, 6A.(Std. Eq.) 

487 

1949 4-63* VJ-2 Jeepster 

9306* 

1950-51 All 6 & 3 Cyl. 

539* or 

(Opt. Eq.) 

2228* or 

1949-51 6-63, 6-73 Jeepster & 



9640* 


9326* 

Station Wagon. * *.* 

9245* 



1938 President. 

471* 

1950-51 4-73 Jeepster, 4-73 




1938 Commander. .(Std* Eq*) 

487 

Station Wagon, 4-63 Uni¬ 


REO 


(Opt. Eq.) 

2228* or 

versal Jeep, 4-63 Station 


1929 Mate 

5239 


9326* 

Wagon... 

9562* 

1929 Master 

9229 

1939 President.(Early) 

471* 



1931 8-21, 8-31, 8-35-52. 

6068 

(Late) 

523 




*€cmbl nation Fuet and Vacuum Pump 


[This brocket in "USE PUMP TYPE NO” column 
1 Indicates types are not Interchangeable* 






























































































604 

WEATHERLY 
I NDEX 


TRUCKS and TRACTORS 


For models not listed,, or if appltcolion Is nat known, determine part number 
stamped on pump mounting flange and refer to page 25 for Replacement Type No. 


MAKE, YEAR and MODEL 


ALLIS-CH ALMER5 

1932-1942 L90 Eng. L75 to L4299. 

1936-37 E60i to L01974; to K06C65. 

1939-1946 Spl. Tractors; W25 Power Unit 

1941-51 U^O, U-318 Power Unit. 

1941-44 ECO Power Unit. 

1941- 42 D Eng*. 

Thru 1942 Md Is. A, E. . .*. 

1942- SI L-90, L-844 Eng.. 

1944-1947 EGO Power Unit. 

1947 Mdh B-15..... 

1947- 40 Mdl* W-25 Power Unit. 

1948- 51 1-60, E-563 Power Unit. 

1949- 50 Cotton Pickers.., ... 


m 

KT.M I 

KQS9 

1020 

3063 

7008 

7594 

3002 

7529 

1020 

7910 

8744 or 9444 
9118 
9136 
9444 

9449 or 9583 
l 9445 or 9563 


AUTOCAR 

1932 RE Truck; 1935 TF.*. 

1933-34 A, C, D, DE. DF. OH, N, NE, NF 

NH, R, RE, RG, S, SE, T, TE. 

1935 C* D, DF, DFT* OH, DT, H, NF 
NFT, NT, RG, RH, RHT t S* T r TT, UD 
UDF, UDFT. UDT, UN, UNF, UNFT 
UNT, US, UT, UTT, UUP, 6D, 6DF, 6N 
GNF. 6RH. 6T, 6UO; 6UDF, BUN 

6UNF* GUT. 

1936-42 Wauk* Eng. 6RB.. . 

1936- 42 377,447 Engs. 

1937- 40 Hare. Engs,...... 

1940-43 U. S. G. Scout Car. 

1943-51 Ser* C-45, C-45T, U-45, U-45T 

0-50* C-50D, C-50T, U-50, U-50T, C-70 
C-7QS, C-70T* U-70, U-70S, U-70T, 
U-70TS, C-90, C-90T, U-90, U-90T 

(R, H. Side for Ser.70&90). 

1946-47 C-70-PS, C-7062S, C9Q62, C-90- 

D, C7062, Spf. Eq. 

1946-51 C-?0, C-70S, C-70D, C-70T, 
C-70TS, C-90, C-9QD, C-90T, C-7064 
C-9064 (All L.H. Side); C-7DG45, 

C-6044. 

1948-50 Mdl. 75, 95. 

1940 MdL G-20, C-100 using Hall Scott 

400 Eng.1 

1949 C-100 Ser... J 


SROCKWAY MOTOR COMPANY 

1930- 36 Cent Engs. 20A, 25A.. 

1931- 40 Cont, Engs. 30B, 33R* 34B, 35B, 

16R, 20 Ft, 21R, 22 R. . 

1935 Cont Eng. R........ 

1935-40 IVIdls. 87,90X. 

1935-40 Mills. 25. 43, 05, 96* 110* 125X, 
130* 140X4* 145, 150X* 150X4, 150X5* 
16Q, I60X. . 

1935- 1943 76. 

1936- 44 17QX, 175X, 160X3* 195X, 220X* 

24QX, 260X, Cont. Eng. 6. 

1936-194086, 92, 94,.,... . 

1937 145-M; 145-S... 

103B-4O Spl. Eq.,,... 

1936-40 Wauk* Eng- 6BM-19. 

1939-40 Cent, Eng, M-6290.. 

1940 Cent* Engs. F-G371, F-6405. 

1941-47 03,80,02* 94, M-83, M-BS, lYt-92, 

M-94. 

1941-44 112* 112B, 146,149, Mil 2* M118, 

MT46, M147.. ... 

1941-51 148BB* 14BW* 151W, 152,152BB, 
152W* 153* 153BB, 153W, 154* 154B, 
154W, M-154W, 156, M-162, M-166,. 

1945 G666, F666...... 

1944 S Ton 6 x 6, .. 

1944-45 70. 

1944-46 Civ. Trucks using Cont. R-6572 

Eng,..*,,, **.,*......* 

1947 70,... 

1947-61 86WH, M88WH, 1Y1120W, 120W, 
146W, Ml46, 803, 140B... 


7355 

1224 


1816 

1816 

7355 

1117 

7399 


7355 

9086 or 9080 


9086 or 9000 
9135 


7759 


5671 

5478 

2215 

1051 


1650 

2231 

3049 

3184 

2130 

3754 or 9613 
3705 
7478 

3049 

3785 


7478 

8655 

7719 

1050 


1050 

3785 



mm 

MAKE, YEAR and MODEL 


BROCKWAY MOTOR COMPANY 
(Conf'd) 

1947-51 260XW, 260XWL, 154WH, 

240XW* 260XL Eng.; Cont. Eng. R-6572 

8921 

J. 1. CASE 


1937-41 AG & G Combines; NAM & NCM 


Balers. 

547 

1939-40 Cl, LI Tractors. 

2134 

1941-50 LAE Skid & Ind. Units. 

2134 

1942-46AB, G, M, Combine; NCM Baler. 

540 

CHEVROLET 


1929-33 AH.,,.,,. 

405 

1934 All... 

417 

1935-36 All (Std* Eg,).... 

421 

1937-51 All (Std* Eg,).. 

429 

1041-42 Spl. for GoVt Trucks,, * *. 

/ 7272 


\ 429 

1 KIT INFORMATION ... SEE REPAIR AND DIA. I 

| PHRAGM KIT SPECIFICATIONS STARTING PAGE 10 | 

BAILS, BOWLS md GASKETS .. 

, SEE SPECI- 

FIXATIONS PAGE 24 


1942-51 All (Opt, Eq.).... .. 

9126* 

JOHN DEERE 


42 Stationary Eng... 

405 

1936-49 W Sta, Eng. 


1937 E Sta, Eng,; Spl- 2 Cyl. Pumping 


Unit..... 

2993 

1947-50 55-Self Propelled Combine. 

9120 

DIAMOND T 


1933-35 740, 750.. 

6195 

1935-39 211 A* 220* 227, 243, 311C* 312, 


351C* 352. 

1817 

1935-38 412B, 412DR, 512B, 512D R. 

2147 

1936-37 211 A* 212A, 212B, 220, 221* 


227, 228, 243* 244* 311C, 312, 313, 320* 1 

421 

351C* 352* 353,360 ....... 


1936-37 212A, 212B, 221, 22B* 244* 313* 


320, 353, 360,.... 


1937-38 80..... 

549 

1933 132, 201, 212A* 212B, 228, 244, 313* 


320, 331* 353, 360,404* 405, 406, 509.... 


1938 231* 305, 306, 332, 333, 811,812, 814 


1938-41 Auburn Pak-Ago Cars. 

3932 

1939 201, 201C, 305. 305C, 306, 3D6C* 


308SC, 404, 404 SC, 405, 502* 811* 612* 


614. 

549 

1939-48 412DR, 512, 512B, 512D, 512DR, 


702. 805*808... 

2147 

1939-40 Here. Eng, RXLC.. \ 

7057 

1939-43 900./ 


1940 Here. Eng, JX. ... . 

560 

1940 L.H. Install. Here* Eng, RXB_ 

7471 or 9566 

1040 SpL for Here. Eng.JX. 

7520 

1940-41 201-201C, 30G, 308SG, 404SC, 


509SG* 812SC. 

549 

1940-46404, 406,509, 612* 614* 5G9S-LH* 


509SC. 

560 

1941-42 Here. Eng* RXB, L.H. Side 

7713 or 9566 

1942-49 201, 201C, 305* 305C, 306, 3Q6C* 


404, 406, 509* 612* 614. 

549 

1944-46 900. 

7057 

1945-46 901..... 

0259 

1947 901 ... 

9044 

1945-49 703, 809, ..**.*',. 

1015 

1948-50 702A, 806A... 

9308 

1948-51 704, 704C, 722* 900C. 

9309 or 9595 

1940-51 901, 920... 

9135 


MAKE, YEAR and MODEL 


DIAMOND T (Cont’d) 

1948-49 404. 4040, 509* 5090, 509SC, 614, 

404SC, 614C... 

1950-51 650, 660, 703, 720, 809. 

1950-51 222, 322, 404SC, 404SL, 420, 
5Q9C* 509SC, 520, 614C, 614SC, 620.. 


m 

BliM 


9262 or 9593 
9311 er 9594 


9262 or 9593 


DIVCO 

1930-36 Twin Coach Del. Unit (Ser. 80,009 

to 40*000). 

1932-33 J32, K-32, K-33, L-33. 

1934 Q... 

1934-38 R, SMilk Truck.,...... 

1936- 37 S Milk Truck..... 

1937 S Milk Truck.>*,**,,**. 

1937- 38 S Milk Truck.. 

1938 S Milk Truck.. 

1930-43 U Milk Truck...,,..1 

1940-45 O Milk Truck; UM f ULM./ 

1946-48 ULM-4, ULM-5. 

1948-51 ULM-6-6B-6D, UM-9E0, 14, 21, 

22* 31, 32* 33, 34,. 

1948- 49 UM-8. .... 

1949- 50 UM-9, UM-9B, UM-9E.. .1 

1950- 51 UM-8,11* 12,13./ 


DODGE 


1930-31 F35* F36, School Buses 83,04*. 

/ 5750 

\ 5810 

1930-32 UF1Q, UF30, UF31.. 

449 

1930-32 F10, F30*F31. \ 

1932 G30, G31.G43, F44./ 

1932-33 F10, F30, F31* G30, G31, G43, 

410 

G44* H43* H44. 

1029 

1932 UG30, UG31, UG43, UG44. 

1932 UF10, UF30, UF31* UG30, UG31, 

449 

UG43* UG44,4 Cyl*... 

1027 

1932 ZIT; ZIU.... 

1933 F40; F41; F60; F61; F62_ 

|5743 er 3340 

1933-35 GOO; G01; GB2; G83.. 

1012 

1933 H30.H31, TCI,,,....*. 

1388 

1933 HC, HCL, .. 

419 

1934 F40* F60, Z1.Z2 .... 

5743 or 3346 

1934 K30* K31, K32* K33* K34*TC1. 

1934 D31* K35, K36, K37, K43, K44, 

1368 

K45* K46, K47, T7 Bus .... 

450 

1934 KG* KCL... 

419 

1934 KC, KCL.T5.. 

1935 FC3-37* FC3-49, FC3-62, FC4-37, 
FC4-49, FC4-62, K33, K32, K34, KH30, 
KH31, KH32, KH33, KH16V, KH17V* 
KH18V, KH21V* KH22V* KH23V, 

1770 

KH31V* KH32V, KH33V. 

1935 K22V, K22VX* K35V, K30V, K37V, 

512 

K3BV* K45V, K40V, K47V, K46V, T15 
1935 K30, K31, K52* K53* K70, K71* K72, 

488 

KfiOV, K61V, KG2V. 

1935 K32, K33, K34, KC, KCL, KH30, 

5743 or 3346 

KH31* KH32, KH33.. . 

512 

1935 K45*K46, K47,.. 

486 

1935 KC* KCL, T12... 

1939 FD1-16* FD3-29* FD3-36* FD3-G2, 
F04-29* FD4-36, FD4-62* FDD4-G2, 
FDD4-85, L22, LC, LEI B, LE17, LE21, 
LE30* LE31, LE32, LE35, LE36, LE37, 

1019 or 419 

LF28, LF38, LF39.. 

1936 FD6-51, FD6-82, FD8-60, LG40* 
LG41, LG42, LG43, LH29* LH45,LH46* 

512 

LH47, LH40.6DZ. 

1938 K50V, K51V, K52V* K60V, K81V* 
K62V, LK60* LK61, LK62, LK63, LM70, 
LM71... 

587 

5743 or 3346 

1937 Ser. MC, MD, ME, MF, PT50. 

597 

1937 Ser. MG&MH. 

589 

1937 Ser* MK, ML. 

5743 or 3340 

1938-39 Ser* RG, RH, TG* TH . . 

1938-49 Ser. RC* RD, RE, RF, TC, TO, 

599 

TE* TF.... 

587 


5740 

5871 

5812 

456 or 9596 
3086 or 3001 
3087 
3801 

5406 or 5612 
570 

8117 

1817 

570 

9459 


For Truck, Tractor or Engine specifications not shown here, ask your wholesaler to check Counter Catalog or see note at top of this page. 


^Combination Fuel and Vacuum Pump 


Page 6 


/Thh brocket in "USE PUMP TYPE NO ,’ 1 column 
{indicates types ore not interchangeable. 
































































































































































604 

WEATHERLY 

INDEX 


TRUCKS and TRACTORS (Cont’d) 


For models not [feted, or if application is not known , determine part number 
stamped on pump mounting flange and refer to page 25 for Replacement Type No* 


MAKE, YEAH and MODEL 


DODGE (Cont’d) 

1&3&Ser. RK, RL, RO* RP, RX. 

1939 Ser, TK t TL. 

1940 Ser. VH St VS (Std. Ed.). 

(Spl. with hand primer). 

1940 Ser, VC, VD, VF, VG, VNI.. 

1940 Ser. VK & VL.. 

1941-47 2 Ton Ser. WH & WHM. 

1941-47 Thru VA Ton Ser. WC* WD, 
WDX, WF, WG, WFM, WFMX, WFX 

1946 T-234 Eng...,... 

1940-47 Ser. WJ, WK* WR. 

1946-49 Ser. B-1-B, G* D, DU, E, Ell, F 

StH .... 

1948-49 Ser. B-1-J & K. . 

1940 Ser. B-1-R*T&V. 

1949 Ser, B-1-R, r Thru Serial 81856484 

After Serial SI 056494 
Ser. B-t-T SI V. Thru Serial Bl790237 
After Serial 81790237 

1950 B-2-B, B-2-C..,. Thru Eng* 59105 

After Eng. 89105 

B-2-D.Thru Eng.11039 

After Eng. 11039 

B-1»DU. Thru Eng. 4124 

After Erg. 4124 

B-1-EU. Thru Eng. 2446 

After Eng. 2449 

B^PW.Thru Eng, 19619 

After Eng. 19619 
Ser. B-2-F & G ..,. Thru Eng. 11931 
After Eng, 11031 
Ser, B-2-H & HH,. Thru Eng. 8646 

After Eng. 6648 

Ser, B.2-J&K.Thru Eng. 6249 

After Eng, 8249 
1950*51 Ser. B-2-R,T, V&Y. 

1951 All Others.. 


FEDERAL 

1929- 30 F r m Ton, A-6.. 

1930 U8, XflR, 4C6.. 

1930- 31 D. 

T 930-31 F7.. 

1931- 36 D, DM.. 

1931 E6. 

1931 T10 4C6A, 4CBABS, 49. 

1931-32 E3.I9. 

1932 A800. 

1932 E9. 

1932 Wauk* Eng. 6-SRK. 

1933 A7, AS. 

1933 15A, 20 A, 25 A (Part)... 


1933 25, 25A, 50. 

1933*34 Cent, Eng. 17E...... 

1934-38 SR, C7, C7W, CB, G8W, RDR, 
X8R 

1934-36 T10-B. Tt EL D R, T10-W. 

1934-3616*20, 21-25, B20* B25. 

1934-36 30,40, 50,40DR .. 

1935 15,20, 25A, 25B, 150, 20C.... 

193615,15B.. 

1936- 38 Ell, 11G... 

1938- 45 9G, 9E Milk Truck, Cent. Eng, 

C400.. 

1937 15,16,19 20, 28,29.. 

1937 75, 80, 85, 89. 

1937 30,40,40DR... 

1937 C7, C7W, C8 C8W, XBD; XSDR. ., 

1937- 38 Cont. Eng* 1BR, 21R. 

1930 4QG, 50G, 40G-DR... 

1939- 39 15G, IBG, 20G, 25G, 29G, Here. 

JX**..... 

1938- 39 Spl. 15G, 18G, 20G, 25G, 29G; 
Here. JX. 

1936-40 80, 85, 69, 15G, T8G, 20G, 

25G, 29G, 29H..... 



3346 


8963 

9065 


9065 

9065 

9289 

9065 

9280 

587 

9543 

587 

9543 

5S7 

9543 

587 

9543 

597 

9543 

517 

9543 

587 

9543 

569 

9543 

9269 

9543 


5478A 

5826 

5474 

5476 

5812 

5961 

5826 

5671 

6134 

1026 

1030 

1362 

1223 or 7241 
[1441 or 7241 
556 or 1617 
1207 

1030 

5826 

f 556 or 1817 
[ 1800 
1382 
1800 

556 or 1817 
3226 


1800 

556 or 1817 
3253 
1030 
5626 
3253 


3774 

1600 


556 or 1817 


MAKE, YEAR and MODEL 

1B1 

FEDERAL (Cont’d) 


1936-46 C7, CB, X9* XBDR. 

1030 

1936-1943 63*66.j 


1939 9G Milk Truck. 

3827 

1940-43 15K, 18K, 20K* 25K, 29K. 

549 

1940-41 7, M7. 

3827 

1940-41 10 Chassis.... 

1800 

1940-4! IfK, 12K, 14K, 15K, 18K, 20K* 


25K, 29K.. 

3774 

1940-42 Here. Eng. HXD. 

3309 

1940-43 SpL Here. Eng. JX . ... 

559 

194M5 Here. Eng. WXLC3;94. 

2147 

1940-42 75K, 90K. 85 K, 89K. 

556 or 1817 

1941 Here. Eng. WXLC3.. 

6195 

1944 2C 4 x 2 Mil. 4 x 2 Dump Truck... 

7903 

1942-45 Here, Eng, RXLD.. 

6195 

1944-45 15A, 20A, 25A. 

556 or 1817 

1944-47 29M, 29MA; 29M2—Here. Eng.. 


JXD.**..**..*... 

559 

1944-45 45 M, 55M, 55MA—Cent. Eng. 


B6427.... 

7479 

1944-51 45M St 55M Ser*; 3400 Ser.- 


Cont. Eng. BB427 & T-6371 . 

6810 

KIT INFORMATION ... see repair and oia- 

| PNRAGM KIT SPECIFICATIONS STARTING PAGE 10 | 

BAILS, BOWLS and GASKETS .. 

. SEI SPECI- 

FICATIONS PAGE 24 


1944-45 60MA—Cont* Eng* 22R. *. 

B377 nr 8835 

1944-45 60MPA—Cent. Eng. 22R. 

8635 

1944-45 15F 29F. 

549 

1944-45 40E. 

3253 

1946 65Q2 Com* Eng. R-6602. 

9044 

1946-49 Here. HX, HXB, HXC, HXD, 


HXE..,........ 

8195 

1946 65MS65Q2 with Cont, R5602. 

8259 

1947 Series D.. 

6105 

1944-49 16M, IBM 19M2* 25M.\ 

559 

1950-51 1500 thru 3000 Ser. (Wot 3400).. J 


1948-49 65M Ser.; 663MA, 604MA; 


664MBA-Cont. R6602. ... 

0135 

1950-51 94X430. 

8449 

FORD TRUCKS 


4 Cyl. Engs* 


1932 All. 

406 

1041-42 All... 

7485 

1644 Armored Car... 

6153 

1944-45 Moto-Tug Ind. Trac..,. 

7465 

6 Cyl* Engs. 


1641-47 All 6 Cyl. (Before Vac* Cent. 


Diet*)..... . 

543 

1647-50 All 6 Cyl. (Vac. Cont. Diet.)... 

592 

1951 All 6 Cyl*.... 

9809 or 9766 

V8 Engs,—60 H*P. 


1937-40 All.. 

432 

V8 Engs,—B0 H.P. thru 100 H P* 


1932-3 All. 

1125 or 409 

1934-39 All. . 

591 

194646 All... 

571 

1946-47 V-B—100 H.P.,,.. 

/ 571 


\ 563 

1948-50 All 6 Cyl, 100 H.P. 


Standard Equipment... 

578 

Opt, Field Installation. 

586* or 9544* 

1948-51 All 8 Cyl. 145 H*P.. 

9206* 

1951 8 Cyl, 100 H.P* 


Standard Equipment... 

0500 or 9785 

Opt* Equipment. 

9597* 

GMC TRUCK 


1927 T50....\ 


1938-29 T30,T42 T50. ../ 

5085 

1928-29, Til-T19 . *.\ 


1929 T42./ 

5409A 

1929 T42..... 

5400 

1929 T60, TBO. 

5085 


MAKE, YEAR and MODEL 


GMC TRUCK (Cant’d) 

1929-30 Til, T19..1 

1936 T17. j 

1930 T-15... 

1930 T30* T42, T44, T60, T82, TOO, 1 

1931 T25, T30, T42, T44, T51, T55* T0O,! 

T62. J 

1931 T90***. 1 

1931-32 T85, T05.J 

1932 T19. 

1932 T26, T31, T45, T51, T81, T83. 

1933-34 4 00 Eng.; T33QO, T43BS, T43T, 

T46, T51, T61 r T74, T74H, T75, T78, 

T63, TB4 ... 

1933-34 331* T43T ..... 

1933-34 Tie,T23. 1 

1934 T73.1' 

1934 T16, T18A* 6 Cyl... 

1934 T33, T33L,T43,T73.. 

1934 T95, T110... 

1934 T95, T110. 

1934 606..,.. 

1935 T14; TIB (Late)..... 

1935 T16.. 


1935-36 T18, T10H, T23, T23H, 133, 

T33H, T43, T73, T73H.. 

1935-36 T51, T51H, T51W, T6T, T61H, 
T74, T74H* T75* T75H, T76T, T78, 
T78T, T03, T64. 

1935- 37 T46. 

1938 T16, T16H .... . ... 

1936 T16,T41*F10. 

1936- 37 T14, TIB. . 

1935-3S FI 6, F16H, T14, T14H, T15, 

T15H, T16.... j 

1937- 36 F16H* T16H.J 

1937- 38 FIB* F1BH, F23, F23H, F33, 

F33H TIB T18H, T23, T23H, T33, 
T33H; Engs, 239,267, 286. 

1937 F48 F46-400* FBI* F61H, F61HX, 
F61-HXX, T46, T-46-40O, T81, T61H .. 

1937 T43, T73*T73H. . 

1937 707 Eng$.. 

193B F48, F48H* F61, FB1H, T46, T46H* 
TB1, T61H.. .. 

1938- 44 Engs. 479, 529... 

1939 AF230. .... 

1939*46 Engs, 236,256. . ...1 

1939- 49 Engs. 228, 248, 270.../ 

1947-49 Engs. 228* 248,270 Opt... 

1939-49 278, 306 Eng. Std. Eq.. 

Opt. Eq.. 

1939- 46 Engs* 361,426 451,477. 

Opt* for 451 477 Engs*... 

1944 Eng* 707. . 

1945 Mil. CCW-353 AFKW-353, CGKW- 
350, CCKN-350, Mil & Civ. 270 Eng.. 

1940- 49 AY & EY Mdls. using Engs. 361, 

420 451,477. 

1939-47 Opt. for AC-700 with 3B1 Eng.., 
1949-51 H Ser. Mdls. Using Engs. 316, 

360* with Hydraulic Brakes. 

With Air Brakes. 

1949- 51 H Ser. Mdls. Using 426 Eng.: 

With Hydraulic Brakes... 

With Air Brakes.. 

1949*51 H Ser, Mdls. using 503 Eng. .. 

1950- 51 All 228 248 Engs. (Mdls. below 
400): 

Std. Eq........*.., 

Opt, Eq*.... 

1950-51 All 248, 270 Engs. (Mdls, 400 & 
Up): 

With Hydraulic Brakes.. 

With Air Brakes.. . 

1950*51 All 707 Engs. ..... 


HUS 

■yQQS 


401 

5474 


5400 


5813 

5474 


1531 

1533 

413 

1671 

487 

5813 

6107 or 1779 
1779 
472 
1671 

2246 

2247 


467 


1531 

1445 or 1768 
f 2246 
L 2247 
496 
472 

481 


413 

1531 

487 

5813 

3696 

1531 

564 
461 
631 

9128* 

569 

7321* 

568 

9896 

7230 

565 

6616 

7220 

3975* 


9264 

9265* 

9266 

92B6 


531 

9126* 


531 

7700 

9475 


For Truck, Tractor or Engine specifications oaf shown here, ask your wholesaler to check Counter Catalog or tee note at tap of this page* 


^Combination Fuel and Vacuum Pump 
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\tndfea1e* types are not interchangeable. 
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WEATHERLY 

INDEX 


TRUCKS and TRACTORS (Cont’d) 


For models no! listed, or if application is not known, determine port number 
stamped on pump mounting flange and refer to page 25 for Replacement Type No* 


INTERNATIONAL HARVESTER 

(Tractors, Combines, Power 
Units) 

1929 ID-20 Tractor.*. 

1930-37 20Tractor.■ ■ ■■. 

1932-38 TA-40, TK-40— . 

1932-40 T-20 Tractor. 

193349 F-12, W-12, 1-12, 0-12, 0-14 

Tractors; P-12 Power Unit... 

1935-40 PA-80, PA-100. 

1935-39 20TT, 22-36 Tractors; P-30-200- 

300 Power Units. 

1939-40 F-14, 0-14, W-14, Fairway 14 
Tractors; P4 2 Power Unit. 

1939- 40 P-40, PA-40, PA-50 Power Units; 

T*40 Tractor. 

1940- 51 U-2 Power Unit. . 

1940- 51 W-9, WR-9... . 

1941- 40 T-6, T-9 Tractors; U-6 Power 

Unit....,... 

194142 T-14 Tractor; U-14 Power Unit. , 

1946-51 122 Harvester Thresher.. 

1940-51 D-16B Power Unit—Std-,. 

Heavy Duty.- —.. — 


MAKE, YEAR and MODEL 


mm 

mVnm 


5410 

5386 

544 

1227 

503 

1678 

5836 

544 

7313 


9555 

7518 

9674 

8501 % ^ 
551 


MACK 

Cont, EniJ. 22R. . 

1931-37 AC, AC-4. 

1931-34 AB4 Bus and Truck. 

1931-36 BC Fire Eng, and Truck,.,. 

1931-35 BG, BL Truck; AB-6, BG Bus and 
Fire Eng-.. 

1931- 3S BC Truck and Fire Eng-...,, 

1932- 37 BQ, 6 Cyl.. 

1933- 37 BF, BX* CF Eng,; OF Eng..I 

193841 BM, BX, FH. / 

1933-34 BF Truck.... 

1935-36 BM, BX r .. 

1935-36 CQ... 

1935-37 AB. 

1935- 37 BG Bus. . 

1936 BG. 

1936- 37 BG Eng.. ... 

1937 BG Eng. 


INTERNATIONAL HARVESTER 
(Trucks) 

1932- 36 A-3, B-3 f B4.. 

1933- 34 A-4, A-5* A-B. . 

1932- 34 A-7, A-B. 

1934- 37 C-1, G-12, G-15, G-30. 

1933- 38 A-2, A-3V?* C-35, C-35B, C-36, 

C-40.. 

1935- 37 B-2,0-16, 0-20, CS-20, M-3.. 

1935- 37 0-5... 

1936- 37 FAB-241, FAB-260. 

1936-37 C & GS-5Q Ser. p 0-55 Ser., C-60 

. . . 

1937 C-20, C-30T, GS-30. . 

1937 0 & OS-35 Ser., C & CS-40 Ser-, 

Std.... * *... 

H.a....... 

193740 D-5....... 

19374D O & DR-50, 55, 70, 246, 346 & 

426 Ser-, DS-50... .. 

193740 D & DS-35,40 & 216 Ser., D-400 

Ser... 

193647 A R-626F,.... 

193740 D-2, D-15, O, DR & DS-30 Ser,, 

D&OS-188 &300 Ser*.. 

193749 D-3, 04. 

19394D M-3.. . 

193940 D-49SB, D-49SBB . 

1639-41 D & DS-246 Ser., O, DR & US- 

500 Ser., DFt-700.. 

1941 D-2, D-5, D-30, HD Eng,.. 

194548 542Truck...■ ■■.♦ 

1946-47 FBG-31BB Eng,... 

194649 KR-11450. 

1945-49 KR-12, KS-12, KB-12, KBS-12, 

KBR-14.... 

1940-49 K-1 & KB-1 thru K-7 & KB-7 COE 

Glass Bowl/Std.,,.... 

\H.D,.*,.... 

Metal Bowl.. . 

1940-49 K-8 & KB-9 thru K-11 & KB-11 

COE.... 

194949 W-3042-H, W4064-H, 

W-65640-H . .. 

1950-51 Ser* L-110, L-120, LM-120* L- 
130, LB-14Q, L-150, LM-150, L-160 

Std, Eg..-.. 

Opt, Eg,.. 

1950-51 L-170 & L-180 Ser.... 

1950-51 Ser, L-190, L-20D, L-210. 

1961 L-225 (Cont. R-6602 Eng.). 


501 
580 
1225 or 1678 

B02JK 

501^? 

2192 
2214 
503 


580 

50! 


S0l^'> 
7035 
3386 


5S0 


503 

167B 


501 fC* 
2192 &X 
7150 

580 
9501 
8412 
7657 
8396 

6259 

95017 
551 
8597/ 


9059 


9537? 
9562* 

mvjG ; 
580 
8259 


MAKE, YEAR and MODEL 


Wlmim 

■na 


1937 EG.. 

1937-38 EB, EC Engs. 

1937-39 CA, OT, OF Buses.. 


2212 

6190 

6191 
2190 

6192 

6193 
1112 

1440 or 7055 

6192 
2190 
1827 
1776 
2124 
6192 
3108 
/ 3609 

\ 558 

553 
310B 
1827 


KIT INFORMATION .see rip air and dia¬ 
phragm KIT SPECIFICATIONS STARTING PAG! 10 


BAILS, BOWLS and GASKETS . , 

fICATIGNS PAGE 24 

193741 EM, EN, EQ, ER.,.. 

193742 CW, CV Bus; CU Eng.. 

193742 EE, EF.... 

193742 EJ Eng... 

1939-40 CQ. CT Bus Engs. 

193947 FU, FX Engs. (Part),.. 

1939-40 U.S* Gov't Spl. 

193941 CM, EO, EP Buses,.. 

1939-41 & 45 With EO, EP, EY Engs*.,. 

193941 Cont, Eng.... 

193945 With CM, EO, EP, EY Engs- 

194043 EE, EF.. 

194546 EO, EP & EY Engines as used an 
model ”J ,P Chassis or Cah-over-Eng. 

Truck. .♦- 

194143 EY Eng, Spl.. 

194349 Trucks, Fire Trucks EO, EP, EY 

Eng...... 

194445 EN 310, EN 354 ... 

1944-45 NM (Part). 

1945 SpL Eg, Civ. Eng, EO, EP, EY, 

LMSWM. 

194446 GY CW Buses with CO Enq.; 

EH, EHT, EHSW, EHUT... 

1948-49 EG Truck, EF Truck (Civ, Trucks 
using Cont* M-8290 Eng.). 

1946 Spl for EE, EF Truck N8. 

1944-46 EE, EF using FM & FO Engs,; 

E6, EEZ, EGX, EFX, CBE, ERF, OBG. 
EEV, EFI, EGV, EFJT, SE, SG-45-4&- 

125. . 

1944-50 KB, KC, L-25. 

1946 Civilian Trucks using Cont. Engs... 


SEE 5PEC1- 

2124 
558 
553 
1116 
3889 
721B 
7227 
7171 
3766 
567 
3787 
7347 


7600 

7252 

7814 

558 

7252 

6927 


194647 Spl, Equipment. 


1945*51 Using EN354& EN354A Engs... 

1945-49 Spl. EY Eng., NO, NM-... 

1947-51 EN-471, EN-471A, EN-510A 

Engs*...... 

1947-49 EN-510A Spec. . 


1048-51 Mdl* U; EN-707A Eng,. 

1948-50 Mdl, LM; EN-707 & EN-707-A 

Spec, .♦♦♦■■* 

1948-50 Mdl, EE, EF, EG, using EN-330 
Eng....-. 

1948- 50 EN-510A C.O*E*. 

1949- 50 Type 45 Fire Truck. 

1951 Engs* EN-291, EN-331 EN-377,. 


0991 

7347 


553 

7178 

557 

8063 

9082 

9663 

9060 

8895 

8272 

9127 

B12B 

9129 

9130 

9131 

9205 

9133 

9270 

0895 


MINNEAPOLIS-MOLINE 
POWER IMPLEMENT 

BE, BEU, CE, GE, HE, ME, MEA, MEU* 
ME4, MW, SE, TA, TE, TW, YEA.. 

CE, HE, KE..—. 

4 Cyl m x 6; EM-1681C. 

CE4...*... 

Wise, Engs. . 

GTB 6x6 Tractor.... 

165-4A & 2064A-.... 


OLIVER CORPORATION 

1932-34 Tractor 80 Series 502 & up. 
1950-51 Mdl* 009. 


MAKE. YEAR and MODEL 



REO 

1931 1A.*.****..,,... 

1931 IB... 

1931 Here. Eng* GWXC3... 

1932 1 A, 1C.... 

1932 IB, ID...... 

1932 IB, ID IV? Ton.. 

1932 6 Cyl Pass. (Part)... 

1932 8-21,8-25.... < 

1933 IB, ID, 2B, 2D, 2H, 2J, 2L, 3H, 3J. 

3K, 3L0, 3M. 

1933-35 2K P 3H P 3K, 3L P 3LG, 3M, HJK, 

HJU, HJM. 

1933-34 M2, N30, N35, N52. 

1933-34 4H # 4J,4K,N59, N62. 

1934 N2...J 

19341 B p 1 D p ZB P 2D, 2H, 2J, 2K. 2L T 2LC, 

3H, 3-1, 3K* 3LC. 3JVI. 

1934 S4, S6 Pass.; 2K* 3HJK, 3L, 3LC, 

3M, HJK, H3L, HJM. 

1935 1B4,1D4, 1D4M, 2B4, 2D4, 2D4M, 

2H, 2J, 3J..... 

1935 2L Bus; 3LC Truck.. 

1935 4 Ten Truck, 8 Cyl- .. .. 

1935- 36 1A4,1C4,1L5,1LCS. 

1936 SA, 6D, 6Eh 6F, 1B4, 1D4, 1D4M, 

2B4, 2D4, 2D4M, 2HJK, 2LIV1 P 2LMH, 
3HJK-M-L, 3LG, 3LM P AB4, A-LM, 
S4, S4P Trucks... *.. 

1936- 39 2M4A, 2M4A5; Lt* Defy. Trk.. 

1937- 39 214, 215, 914, B4, H, J; K, 

H54HS, J54HS, K54HS, LD4H, MAS, 
MBM7, MDM7, 1A4H, 1B4H, 1C4H, 
1D4, 1D4H, 2BM7, 2H4, 2H5, 2LR, 
2LH4, 2LM7, 2LMB, 2LMH7, 3JRS, 
3KRS, 3L6H,3P73,4J4,4J5,4K4,4 KB, 
4KD,4KL,4KS, 21MA. 21MB,21MHS, 
21S, 31MA, 31MB, 31 MS, 34MHS, 
34RS, 54HS, 91MA, 91MAS P 91MA2, 
316H . »n*,**■ *.* 

1937-39 6^50, 6-75, 1A4 f 1AM7 P 1C4, 1L P 
1L6* 1L5,1LC5,2M6A, 2M6A6,2M0AS, 
MA, 11MA, 11MB, 87S.,.. 

1937- 39 IBM7, 2BM7. . 

1938- 39 Gold Crown Enfl. .. 

1939- 47 288 & 310 Engs.; Truck Ser, 

21-22-23, OLS-41, NWL-41; Buses 
116, 118,122, 123--- 

1939- 40 Coach Eng. 310. 

1940- 47 Coach Eng* 361. . 

1940 Wauk* Eng. 404...... 

1940-43 19 p 20. 

1943 Bus, Cent, Eng. 22 R... 

1943 Bus, Cont, Eng, B6427. 

1944-47 27XPS... 

1945 29X$.- 

1948-47 23, 25 Trucks; 25VXS, 25VBS, 

9BHB---- 

1948-47 119 Bus; 19.... 

1944-47 27VXS. 


8132 

7476 

1213 

6132 

548 

7478 

8971 


3087 

9514 


1828 

6101 

9238 

5986 

6101 

1016 

1116 


1116 

1772 

5974 

5986 


1116 

t772 


\712 

1118 


1825 


1118 

3339 


1944-48 92TD & 96TD Coach with 310 
Eng.....- ■ —— 


1118 


1825 

3627 

3835 


7037 
7074 

7340 or 1015 
1362 

7348 or 1116 
3372 
7478 

3366 or 9839 


7478 
1116 
3372 
3366 or 9639 


1 8701 


For Truck, Tractor or Engine cpectflcoH on. net shown here, o.k your whotooler to check Counter Catalog or cue note ot top of thi» 

fThi* bracket In "USE PUMP TYPE NO." column 
(Indicates types are not Interchangeable, 


^Combination Fuel and Vacuum Pump 


Pago 8 
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WEATHE RL V 
INDEX 


L 


L 


C 


- 


L 


TRUCKS and TRACTORS (Cont’d) 


For models not listed, or if application is not known, determine part number 
stamped on pump mounting flange and refer to page 25 for Replacement Type No, 


MAKE, YEAR and MODEL 

WHlam 

KH 

RED (Cont’d) 

1947 C23, C25... 

1947 B30... 

1948-49 30,31,306, 316 . ... 

1948 96H... 

1948-51 C-23, C-25, C-256, D-23, D-23S, 

D-23R, D-236; E-23 & F-23 Ser. 

1949^51 C & D-19, C & D-21, C & D-22; 
Mdl. 30; E-20, 21 & 22 Ser.; F-20, 21 

& 22 Ser. 

1950 E-19 Ser..... 

7765 

8259 

9135 

9146 

9147 

9429 

1116 

STUDEBAKER 


1935 T2 1VJ Ton, T6 2 Ton Trucks. 

2121 

1935-37 W6, W7, 2WB, 2W7. 

501 

1935-37 W8 f 2 W8... 

2125 

1936 2T2.. 

487 

1937 2T2, J15, J15B, JI5M (Std. Eq.}. .. 

487 

(Opt. Eq.).._ 

2228* ur 9320* 

1937 J2G, J2QM, J30MB, J25, J25M f 


J2SMB.... 

1117 

SpL Amer. Express... .. . 

3226 

1937 Amer- Express. 

3682 

1937 J3D, J30M (Part). 

/ 3342 


\ 3683 

1938*40 K'5, K10, K15 /Std. Eq. 

487 

lOpt Eq,. 

2228* or 9326* 

1938-40 K20, K25. . 

3662 

1938 K30...... 

3342 

1938-40 Special K30.. 

3083 

1938-41 K20, K25. 

3713 

1941 Here. Eng. JXD. 

7520 

1941-45 M15. 

527 

1941-48 M16 Sl M17.... . . 

540 

1947-48 M5&M15A... 

527 

1949-51 2R5, 2 R10, 2R15 /Std* Eq*. 

527 

\Opt. Eq. 

9280* 

1949-51 2R6, 2R11, 2R14, 2R16, 2RIGA. 


2RI7,2R17A /Std, Eq... 

540 

[Opt Eq... ******.„ 

9281* 


MAKE, VEAR and MODEL 


9236 


1380 

1532 

1782 


1821 

1702 


WHITE 

1929-32 05, 65A, 65A R, 05R, 620, 620R, 

621, 621R, 630, 03OR, 031, 631R . 

1932- 37 54, 54 A, 54 A Ft Buses; 5 A Eng. 1 

1932 640. 641, 642, 043 Trucks.. J 

1933- 42 68 Bus; 6A & 12A Enga. 

1933-35 720, 704 Trucks.. 

1934 084, 731, 10A Bus Eng. 

1935 06, 95DIV95W. 

1935-37 3A r 7A, 14A, ISA Engs. 

1935 OA Eng.... 

1935-3710A r I2A Bus Engs,. 

1935 10AB Truck Eng,; 731T Chassis.... 

1935 Here. Eng, BX, RX, VX. 

1935- 36 86. 95 R, 95SW.... . 

1936- 39 703. 704, 704A, 709, 709A, 712, 

716, 716, 804, 809, 812, 018; Engs. 9A, 

11 A h 13 A, 16 A* 10A: 

Reg. Pump—No Spacer Reg,.___ 

H* D. Pump—Spacer Req. .. 

1936 0A, 11 A* 13A, 16A Engs. 

1936-37 20X6. 

1936-37 85, 86, 87,95,12X4.,...,. 

KIT INFORMATION ,.. see repair and dia¬ 
phragm KIT S PECIFICATIONS STA RTING PAGE 16 

8 A IIS, BOWLS and GAS KITS * . _ see speci¬ 
fications PAGE 24 



2208 or 7572 
1117 


1532 

567 

3210 

2213 

2226 


1936-37120, 140... 

1936-39 018, 710. 

1936-37 Here, Eng, ODB, OOS .. 

1936-38 17, 17A* I7DR, 19DR, 43DR, 
10X5,10X0,10X4. 

1936- 49 54, 54A, 641, 041K, 042, 042K, 

643, 644* 691... 

terte jo n-rn 

1937- 38 Cant. Engs, C-142, F4162! ’ ' 

1937-42 703, 704.. 

1937- 43 14A, ISA Engs.... 

1938- 46 24A Eng,; 784, 708, 798 Bus..,. 

1939 11 A, 12A,10A Eng. .. 

1939 21 A, 21C, 21D Engs,.. 

1939*46 85, 86, 87, 95,12X4. 


2215 

3255 

6068 or 7241 

2208 or 7572 

3293 

3211 

3087 

3210 

3618 

566 

3772 

3381 

2226 


MAKE, YEAH and MODEL 


WHITE (Cont’d) 

1939-41 750.. 

1939-43 M3A1. 

1939-438A Eng.... 

1939- 43 20A, 30A Engs. 

1940^3 20A Eng.; WA18, WA22, WA26.. 

194EM5 Air Cooled Eng,. 

1940- 42 20A Eng.. 

1943 Here. Eng. HXC.. 

1943- 45 Using Cant. Eng. R-6572. 

1944- 45 800... 

1944- 45 444T... 

1945 "White Horse".. 

1945- 51 Engs. 260A, 280A HD Trucks; 

1946- 51 WB-28, WB-28T, WB-2864, WB- 

3284 WC-28, WQ-28T, WC-2B64* WC- 
32, WC-3264....... 

1946 Indiana 86, 87. 

1946-51 W A-14-10-10-18E-20-22-26-34- 
120-122-2064-2264; WB-14-1B-18B1* 

18T- 20- 20T- 20B1 - 22* 22T- 26 - 2264; 
WC-14-18-16B-16T-18-18B-18T-20- 
20B-20T-22*22PLT-22T - 26- 2BT- 2264, 
3010- 3016T - 3018- 301 8T- 3020 - 3020T- 
3022-3022PLT-3022T-3026. 

1950-51 3014 & 3015 (Packard Eng,).... 


WILLYS OVERLAND 

1943-45 3 h Ton 4x4 Military Trucks_ 

1946-49 MdL 2T, 4T, 2WD, 4WD Truck. 
1950-51 4-73 4WD 4-73 HT.. 



3968 

7105 * 

1821 

3931 

562 

3983 

7301 

7719 

8259 

2226 

7722 

7542 


562 

524 


8312 
9106* or 9307* 
9562* 


f>1 


For Truck, Tractor or Engine specifications not shown here, ask your wholesaler to cheek Counter Catalog or see note at top of this page. 


*Comb[nation Fuel and Vacuum Pump 


/This bracket in "USE PUMP TYPE NO." column 
[Indicates typos are not interchangeable* 
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REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 


HOW TO DETERMINE CORRECT REPAIR KIT 

1* Refer to preceding Specification Section and find the Replacement Type Number of the pump lilted for the make 
and model of the vehicle, 

NOTE: If the make and model are not known, or are not listed, proceed as follows: 

(a) Determine the 4-digit number stamped on the mounting flange of the pump and convert it to the factory 
Pump Number using the following formula: 


TO DETERMINE FACTORY PUMP NUMBER 

EXAMPLES 

Prefix 

These 4-Digit Numbers 

No. Stamped 

Add 

Factory 

with No, 

Stamped o; Flange 

on Pump 

Prefix 

Pump No, 

152 

1000 to 4000 inclusive 

2007 

152 

1522007 

85 

5001 to $400 inclusive 

5693 

85 

855$93 

153 

7001 to 5995 inclusive 

8413 

153 

1538413 


(b) Refer to Conversion Chart T starting on Page 25, and find the Replacement Type Number. 

2* Where more than one Factory Pump Number is shown for a Replacement Type Number, and where different kits 
are specified for these pumps, determine the Factory Pump Number of the pump on the vehicle, following the instruc¬ 
tions outlined in (a) above. Use the kits shown for the Factory Pump Number, 


Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

401 

355409 

RA-71 

R-79 

D-l 

_ 

424 

/ 1521783 

RA-22 

R-12 

D-21 

— 

402 

855643 

— 

R-79 

D-1 

— 


\ 1522221 

RA-22 

R-12 

D-21 

— 

403 

85 5580 

RA-42 

— 

D-2 

— 

425 

/ 1522237 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 

404 

855975 

RA-42 

— 

D-2 

— 


\ 1539623 

— 

— 

— 

— 


1 

f 855235 

RA-2 

R*79 

D-1 

— 


" 1522157* 

— 

R-B7 

0-9 

D-3 

405 


356198 

—, 

— 

D-1 


426 

15222 49* 

— 

R-B7 

D-9 

D-3 


’ 

15393 97 

— 

— 

— 

— 


1539251* 

— 

— 

D-9 

— 


i 

i 15395 63 

— 

— 

— 

— 


[ 152 2168* 

— 

R-B7 

D-9 

D-3 







427 

J IS?2250* 


R-67 

D-9 

D-3 

406 

jln"T 

850253 

1 HI A 

RA-62 

i DA 7f 

R-62 

D 70 

D-1 

r% i 

- 

[ 1539252* 

- 


D-9 



4Ul 

lD£lUl% 

HA-71 


U*1 








408 


f 855760 

RA-71 

R-79 

CM 

— 

429 

f 1523089 

RA-6 

— 

D-15 

— 



1 1521111 

— 

R-79 

Dvl 

—. 


\ 1537714 

RA-6 

R-21 

D-15 

— 

409 


1 1521125 

— 

— 

— 

— 

430 

1523109 

— 

R-12B 

D-64 or 

— 



1 1521134 

_ 

— 

D-1 

— 





D-102 




85574* 

RA-71 

R-79 

D-1 

— 

431 

f 15232 27* 

— 

R-30 

D-18 

D-28 

4X0 


1521021 

FtA-19 

R-29 

0-1 

— 


\ 1539247* 

— 

— 

— 

D-28 



1521201 

RA-72 

R-10 

D*11 

— 

432 

15232 57 

— 

— 

— 

— 







434 

( 1 R91 7 ltd* 


R-67 

D-9 

D-3 

412 

J 

f 1521214 , 

RA-58 

R-10 

Dun 

_ 

J 1 %l4-l * o** 

\ 1539249* 

— 


D-9 



i 













1 














1521222 

RA-57 

R-10 

D-11 

—* 

435 

/ 355396 

— 

R»79 

D-1 

— 

4X3 


15237 70 

RA-57 

R-10 

D-11 

— 


1 1539397 

— 

— 

— 

— 



1539410 

— 

— 

_ 

— 


f 1523137* 

— 

R-B1 

D-1 

D-4 

414 

1521536 

— 

R-12 

— 

— 

436 

\ 15393 42* 


— 

— 

— 

415 

J 

f 15215*4* 

— 

R-B4 

D-5 

D-4 


1 1539579* 

— 

— 

— 

— 


1 

1539315* 

— 

— 

D-5 

— 

437 

/ 855677 

— 

R-7» 

D-1 

— 

4XS 

J 

f 1521545* 

— 

R-34 

D-5 

D-4 


\ 855979 

— 

R-29 

D-1 

— 


1 

! 1539316* 

— 

— 

D-5 

— 

438 

j 855479 

— 

R-79 

D-1 

— 








1 85598S 


R-79 

D-1 



1 

f 1521450 

RA-3 

R-13 

D-8 

iu 


' 856062 

— 

R-80 

D-2 

— 

417 

| 

1521765 

RA-3 

R-13 

D-8 

— 

439 

- 856263 

— 

R-BO 

D-2 

— 



1 1521794 

RA-3 

R-13 

D-8 

— 


[ 1522149 

— 

R-BO 

D-2 

— 

418 

J 

1521785* 

* — 

R-B7 

D-9 

D-3 








1 

1539250* 

— 

— 

D-9 

— 

440 

856259 

— 

R-BQ 

D-2 

— 



1521211 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 


f 1523234* 

— 

R-35 

D-17 

D-e 

419 


152178 9 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 

441 

\ 1523641* 

— 

R-35 

D-17 

D*6 



1521819 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 


1 1539331* 

— 

— 

— 

— 



153 9621 


— 

— 

—. 

442 

/ 856205* 

— 

R-51 

D-2 

D-3 



856138* 

— 

R-83 

D-2 

D-3 


\ 1539312* 

— 

— 

— 

— 

420 


1521305* 

— 

R-G3 

D-2 

— 

443 

356268* 

—« 

R-36 

D-1 

D-4 



1539321* 

— 

— 

— 

— 

444 

856269 

RA-61 

R-29 

D-1 

— 



1521793 

RA-3 

— 

D-8 

— 







421 


1521812 

RA-3 

— 

D-8 

— 

445 

1521013 

— 

R-00 

D-2 

— 



1521354 

RA*3 


D-5 

— 

446 

1521017* 

— 

R-3B 

D-1 

D-4 



1589304 


— 

_ 

— 

447 

1521013* 

— 

R-36 

D-1 

D-4 








855977 


R-29 

D-1 


422 

/ 1521838* 


R-24 

CM3 

D-14 

443 

1521019 

— 

R-29 

D-1 

— 


\ 1539324* 

- 


D-13 

O'-29 


1521208 

— 

— 

D-10 

— 


* Combination Fuel and Vacuum Pump Page 10 
































































604 

WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

[ DIAPHRAGM KITS | 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

WEtti 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

449 

855471 

RA-71 

R-79 

D-1 


487 

/ 1522227 

\ 1539406 

RA-53 

- 

D-16 

- 












45 D 

/ 1521022 

RA-19 

R-29 

D-1 


488 

j 1522248* 

_ 

R-51 

D-2 

D-3 


\ 1521200 

RA-72 

R-10 

D-11 



\ 1539327* 

— 

— 

— 

— 

451 

1521203* 

_ 

R-36 

D-1 

D-4 


1521549* 

_ 

R-51 

D-2 

0-3 

452 

See 1218 





489 

■ 1523000* 


R-51 

D-2 

— 

453 

454 

1521381 

1521383 

RA-72 

R-10 

R-10 

D-11 

EMI' 

— 


[ 1539328* 1 

— 

- 

“ 

— 



490 

1521008 

RA-56 


D-38 










455 

1521384 

HA-89 

R-29 

0-1 

— 

491 

15230 0 9 


R-13 

P-8 

— 

455 

See 9596 





492 

i 1521023* 

— 

R-51 

D-2 

D-3 

457 

/ 1521456 

RA-45 

R-11 

□-10 

— 


■ 1539129* 

— 

— 

— 

— 


\ 1521537 

RA-45 

R-11 

D-10 

— 

493 

/ 1523110* 

— 

R-30 

D-18 

□-20 

458 

1521458 

— 

R-11 

□-10 

— 


1 1539246* 

— 

— 

— 

□-28 

459 

( 1521539 

RA-54 

R-13 

D-8 

— 


1521220* 

— 

R-83 

D-2 

0-3 


\ 1521540 


R-12 

D-21 

- 

494 

J 1521762* 

| 1521196* 

— 

R-83 

R-83 

D-2 

D-2 

D-3 

D-3 









450 

461 

462 

1521390 
1523306 
/ 1521673* 

RA-59 

RA-38 

R-21 

R-51 

D-15 

D-2 

- 


[ 1539253* 

- 

- 

- 

— 

D-3 

495 

f 1523202* 

_ 

R-30 

D-18 

D-28 


{ 15393 17* 

— 

— 

— 

— 


1 1539248* 

— 

— 

— 

D-28 

463 

1521674 


R-13 

D-8 

— 


h 1523228 

— 

R-128 

D-61 or 

— 

464 

1521685 

RA-42 

- 

D-2 

— 

M GC 

1523844 


R-128 

D-102 
D-64 or 



f 1521455 





#5? In 



465 

— 

— 

— 

— 





D-102 



1 1521689 

— 

R-12 

D-21 

— 


1523985 

RA-23 

R-14 

D-18 

— 

466 

/ 1521777* 

— 

R-83 

D-2 

D-3 


1523213 

RA-75 

R-66 

D-15 

— 


\ 1539318* 

— 

— 

— 

— 

497 

< 15236 40 

RA-75 

R-66 

D-15 

— 

467 

1521688 

FtA-47 

— 

D-11 

— 


| 1539407 

— 

— 

— 

— 

468 

1521790 

RA-42 

— 

D-2 



f 1523217 

RA-70 

R-66 

D-15 

— 

469 

See 494 





498 

< 1523642 

l 1539408 

RA-76 

R-66 

D-15 

— 












470 

471 

1521010 
/ 1521797* 

RA-59 

R-36 

□-1 

D-4 

499 

1523289 

- 

R-34 

D-36 

— 









1 1539319* 

— 

— 

— 

— 


' 1523327* 

— 

R-35 

D-I7 

D-8 

472 

/ 1521792 

RA-73 

R-11 

D-10 

— 

500 

1523644* 

— 

R-35 

D-17 

D-6 


\ 1522189 

RA-73 

R-11 

0-10 

— 


1539335* 

— 

— 

D-17 

— 

473 

1521803 

RA-42 

— 

D-2 

— 


h 856254 

— 

— 

D-1 

— 


( 1521538* 

_ 

R-51 

D-2 

D-3 

501 

■ 1521676 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

474 

i 1521804* 

— 

R-51 

D-2 

— 


1539399 

— 


— 

— 


[ 1539320* 

- 

— 

— 

— 


^ 1521011 

1521679 

RA-59 

RA-59 

R-10 

R-10 

D-11 

D-T1 

— 









475 

1521807 

— 

R-13 

D-8 

p* 

502 

■ 1523811 

RA-59 

R-10 

D-11 

— 

476 

/ 1521808* 

— 

R-82 

D-7 

— 


1537168 

RA-59 

R-10 

D-11 

— 


1 1539322* 

- 

« 

D-7 

— 


1539411 

_ 

— 

— 

— 

477 

/ 1521813* 

— 

R-51 

D-2 

D-3 


1521394 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 


1 1539321* 

— 

— 

— 

— 

501 

1523320 

RA-79 

R-79 

D-T 

— 


1521795 

RA-94 

R-12 

D-21 

— 


15372S7 j 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

478 

1 1521828 

— 

— 

D-31 

— 


1539409 

- 

— 

— 

— 


1539401 

1521796 

RA-45 

R-11 

D-10 


504 

15237 03 

RA-5 

R-2i 

0-15 

— 









479 

1521829 

HA-55 

R-10 

D-11 

-** 


f 1523648* 

— 

R-85 

D-22 

— 


15394 02 

— 

- 

— 


506 

\ 1523913* 

1 15393OS* 

- 

H-83 

D-22 

D-22 

0-19 

D-51 






r 





f 1522119* 

— 

R-24 

D-13 

D-14 

507 

J 1523731 

— 

— 

D-33 

— 

4 SO 

J 1523694* 


R-24 

D-13 

D-14 


\ 1523737 

— 

— 

D-33 

— 


1 1521865* 


R-16 

D-13 

D-29 

508 

J 1523 6 29* 

— 

R-30 

D-18 

D-28 


[ 1523886* 

— 

R-16 

D-13 

D-29 


1 1523 8 67* 

— 

R-30 

EM6 

D-29 


f 1521329 


R-128 

D-64 or 

— 

509 

1523753 

RA-39 

R-21 

D-15 

— 

481 

j 



D-102 

— 

510 

1521454 

RA-93 

R-12 

D-21 

— 


1 1521710 

_ 

R-128 

D-64 or 

_ 







482 

* 

483 

434 

f 1521841 
■j 1522152 

1 1539403 

J 1522153 

1 15394 04 

f 1521457 
\ 1522154 

[ 1539405 

RA-74 

R-12 

R6S 

R-66 

R-12 

R-66 

D-102 

D-21 

D-15 

D-15 

D-15 

D-15 

D-21 

D-15 

D-15 

- 

512 

515 

516 

517 

f 1521442 

J 1521687 
| 1521820 

1 1539629 

/ 1523825* 

] 1523986* 

J 1523895* 

\ 1537087* 

1523896* 

RA-2 

RA-2 

R-125 

R-79 

R-79 

R-30 

R-30 

R-30 

R-30 

R-30 

D-1 

D-1 

D-1 

D-16 

D-18 

0-18 

0-18 

D-18 

D-29 

D-29 

D-29 

D-28 

D-28 

485 

f 1523238* 

- 

R-35 

D-17 

□-6 

518 

1523868* 

— 

R-16 

D-13 

P-24 

i 1521643* 

— 

R-35 

D-17 

D-6 








1539332* ! 

— 

_ 

— 

— 

519 

1537100* 

— 

R-30 

D-18 

D-28 

486 

j 1521788 

— 

R-10 

D-11 

— 

520 

1523992* 

— 

R-30 

D-16 

D-29 


| 1522122 

RA-72 

R-10 

D-11 

- 

523 

1537094* 

~ 

R-30 

D-18 

D-28 
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604 

WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAG 

iM KITS ' 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

524 

525 

f 1537060 
\ 15374 03 

1537067 

RA-90 

RA-90 

RA-40 

R-l 5 

R-15 

R-14 

0-22 

D-22 

0*18 

- 

575 

578 

579 

1537083* 
1537088* 
1539089* 
1539119 
1523937* 
8562 66 

- 

R-69 

R-69 

R-69 

R-118 

D-27 
, D-27 

D-27 

D-50 

D-29 

D-29 

D-29 


1523957 

1533068 

RA-49 

RA-106 

R-66 

0*15 

D-46 

- 

RA-110 

R-30 

R-126 

D-18 

0-2 

D-28 

527 

1539092 

RA-10G 

_ 

D-46 

— 


1521677 

RA-110 

R-126 

D-2 

“ 


1533094 

HA-106 


D-46 



1523311 

RA-110 

R-126 

D-2 

— 


1539416 

RA-153 

— 

D-76 

— 

580 

’ 1523611 

RA-110 

R-126 

D-2 

** 

528 

1539417 

1521926 

RA-153 

R-29 

D-76 

D-1 

— 


1537041 

1 1539134 

RA-110 

RA-110 

R-126 1 

R-12S 

D-2 

D-2 


523 

1537337* 

_ 

R-30 

0-18 

0-28 


1539513 

RA-110 

R-126 

D-2 

— 

530 

15373IS 4 1 

— 

R-3G 

D-18 

D-28 

582 

1539074* 

— 

R-171 

D-88 or 

D-51 

511 

1537101 

- 

R-189 

— 

— 





D-105 


512 

/ 1537398 

RA-92 

R-66 

D-15 

_ 

583 

1539108* 

- 

R-139 

D-65 or 

0-102 

D-18 

0-18 

D-1 

D-1 

D-28 

533 

534 

535 

536 

1 1539413 

J 1537189 
'1 1539412 

/ 1537413 

\ 1533414 

1537330* 
1537358* 

RA-78 

RA-4 8 

R-163 

R-66 

R-163 

R-66 

R-30 

R-30 

D-76 

D-15 

D-76 

D*T5 

D-18 

D-16 

D-2B 

D-28 

584 

585 

586 

587 

1539109 
f 1538780* 

\ 1539216* 

See 9544* 
f 1522995 
< 1539207 

[ 1539574 

RA-2 

R-14 

R-130 

R-79 

D-28 

D-28 













537 

538 

539 

540 

543 

1537416* 
1537320 
1537317* 
f 1537378 
1539067 
1539415 
1537744 
1538529 

RA-30 

RA-53 

RA-105 

RA-G5 

RA-65 

R-30 

R-21 

R-30 

R-174 

D-18 

D-15 

D-18 
D-16 

D-44 

D-90 

D-31 

0-31 

D-28 

D-28 1 

588 

589 

[ 1523647 

1 1523012 

1 1539042 

1 1539208 

/ 1523128 

1 1539213 

' 1523869 

RA-7 

RA-7 

RA-43 

RA-43 

R-15 

R-15 

R-113 

R-192 

R-80 

R-80 

R-129 

D-22 

0-22 

D-S4 

D-105 

D-2 

D-2 

0-64 or 

D-102 

- 


1539422 

— 


0-31 

— 

590 

15374 4 5 

RA-77 

R-128 

0-64 or 

“ 











D-102 


544 

/ 1521129 

RA-50 

R-37 

0-2 

— 


i 1539215 

_ 

— 

— 

— 


\ 1537041 

RA-50 

— 

0-2 

— 


1521459 


— 

— 

— 

545 

1537700 

RA-40 

R-14 

D-1B 

— 


1521764 

RA-4 

— 

D-21 

— 

546 

1537402 

RA-4 

— 

D-21 

— 


1523138 

RA-4 

— 

D-21 

— 

547 

1523929 

— 

— 

0-8 

— 

591 

1523307 

RA-4 

— 

D-21 

— 

548 

1537421 

— 

— 

D-21 

— 


1523846 

1537383 

RA-4 

RA-63 

- 

D-21 

D-31 

— 










543 

1522265 

— 

R-80 

D-2 

— 


1539275 

RA-63 

— 

— 

— 

550 

551 

1523777 

1537556 

RA-100 

R-80 

R-100 

D-2 

D-18 

— 

592 

1539287 

RA-134 

“ 

D-55 

— 








552 

1521799 

— 

R-79 

D-1 

— 

1012 

1521012 

RA-42 

— 

D-2 

— 

553 

1521852 

— 

R-79 

D-1 

_ 


1521015 

— 

R-80 

0-2 

— 







1015 

1016 

1020 

1024 

« 1523745 

1537349 
1521016 
1521020 
1521024 

_ 

R-80 

D-2 

*-■» 

554 

555 

556 

557 

1521396 

1521806 

See 1817 
1521824 

RA-71 

RA-56 

R-52 

R-79 

D-1 

D-1 

D-3S 

- 

- 

R-80 

R-20 

R-80 

R-29 

D-2 

D-1 

D-2 

D-1 

“ 

558 

1523636 

— 

R-SO 

D-2 


1025 

152 1 025 

_ _ 

R-29 

D-1 

_ 

55 9 

560 

562 

1537439 
f 1537417 
\ 1537479 

1537281 

- 

R-79 

R-80 

R-80 

R-128 

EM 

D-2 

D*2 

0-64 or 

- 

1026 

1027 

1029 

1030 

1521026 

1521027 

1521029 

1521030 

RA-42 

RA-42 

RA-97 

R-79 

R-29 

D-1 

D-2 

D-2 

D-1 

- 

563 

( 1537774 

RA-101 

— 

D-102 
D-49 

- 

1110 

1112 

1521110 

1521112 

- 

R-79 

R-80 

D-1 

D-2 


564 

[ 1539454 

15236 02 

- 

R-14 

D-18 

- 

1113 

1114 

1521113 

1521114 

RA-87 

R-79 

R-80 

D-1 

D-2 

“ 







1115 

1521115 

— 

R-80 

D-2 

— 

565 

566 

1537284 

1523791 

__ 

R-80 

D-2 








— 

R-80 

D-2 

— 

1116 

1521116 

RA-95 

R-29 

D-1 

_ 

567 

1523198 

— 

R-80 

D-2 

— 

1117 

( 1521117 

RA-67 

R-79 

D-1 


56S 

f 1523816 

RA-B 

R-86 

0-12 

— 


\ 1523758 

_ 

R-125 

D-1 

— 


\ 1539066 

— 

R-1D4 

0-49 

— 

1118 

1521118 


R-79 

D-1 

— 

569 

1523815 

RA-38 

R-21 

D-15 

** 

1119 

1521119 
( 1521121 

- 

R-80 

D-2 

n 4 

— i 







1121 


R-79 

U-t 


570 

571 

1523767 

1539047 

RA-60 

RA-102 

— 

n .iii 

— 


\ 1539366 

— 

— 

"■ 











572 

1538886 


R-102 

D-47 

— 

1122 

1521122 

— 

R-29 

D-1 

— 

573 

1538923 

RA-108 

— 

D-21 

— 

1123 

1521123 

— 

R-79 

D-1 

— 

574 

1539073 

RA-109 

— 

D-22 

— 

1125 

See 409 
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604 

WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

| DIAPHRAGM KITS 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 

With 

Redeer 

Arm 

Without 

Becker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

me 


1521126 

_ 

ft-79 

D-l 

_ 

1534 

1521534 

_ ' 

R-52 

D-1 

_ 

1127 


See 7189 





1535 

1521535 

- 

R-10 

D-11 

— 

1110 


See 7355 





1541 

f 856260 

_ 

_ 

_ 


mi 


1521131 

— 

R-flO 

D-2 

_ 


\ 1521541 

_ 

R-31 

_ 

D-32 

1132 


1521132 

— 

R-80 

D-2 

— 

1542 

J 856261 

_ 

_ 

— 

— 

1133 


1521133 

— 

b-so 

D-2 

— 


\ 1521542 

_ 

R-31 

_ 

D-32 

111S 


1521135 

— 

R-80 

D-2 

- 

1543 

1547 

1521543 

See 9345 

“ 

R-1 2 

D-21 

- 












1138 

1117 


1521136 

1521137 

RA-B8 

B-79 

R-79 

D-1 

D-1 

“ 

1870 

1521670 

RA-46 

R-11 

D-10 

- 










1133 


1521138 

— 

R-29 

D-1 

— 

1871 

1521671 

RA-73 

R-11 

D-10 

— 

1119 


1521139 

— 

ft-80 

D-2 


1672 

1521672 


R-125 

D-1 

— 

1202 


1521202 

RA-73 

B-79 

D-l 

— 

1675 

1521675 

{ It^l HR 

RA-45 

R-11 

D-10 

n a 

— 








lb f B 

j 1J4 -L 





1204 


1521204 

— 

H-80 

D-2 

— 


\ 1521678 

_ 

R-90 

D-2 

— 

1205 


1521205 

— 

B-79 

D-1 

— 

1680 

1521630 

_ 

R-80 

0-2 

— 

1205-A 

r 

1521124 

1521205 


B-l 

R-79 









{ 

_ 

D-l 

_ 

1633 

f 1521633 

RA-57 

R-10 

D-11 

_ 

1208 


See 7572 






\ 1539371 

_ 

— 

_ 

— 

1207 


1521207 


Br79 

D-l 

— 

1686 

1 7C1 

1521636 

1 C917C1 

- 

q on 

D-8 

— 








1/bl 



n-oU 

u-4. 


1209 


1521209 

— 

B-10 

D-11 

— 

1763 

f 1521221* 

_ 

R-51 

D-2 

D-3 


( 

355151 

— 

R-1 

— 

— 


\ 1521763* 

— 

R-M 

D-2 

D-3 

1209-A 

< 

855307 

-i 

R-79 

D-1 

— 

1766 

1521766 

_ 

R-10 

D-11 

— 



1521209 

1521213 

_ 

ft-10 

R-80 

D-11 

D-2 








1211 


— 

_ 

1767 

/ 1521767 

RA-79 

R-79 

D-1 


1215 


1521215 

— 

R-10 

D-11 

_ 


1 1539372 

_ 


— 

— 

1218 


1521216 

- 

R-BO 

D-2 

- 

1768 

J 1521445 
\ 1521768 

- 

R-109 

R-80 

D-2 

D-2 

- 


7 









1218 

1521218* 

— 

R-51 

D-2 

D-3 

1770 

1521770 

RA-2 

R-79 

D-1 



\ 

1523918* 

— 

— 

D-2 

— 

1771 

1521771 

_ 

R-29 

D-1 

— 

1219 

1221 

1221 


1521219 

See 1763 

See 7241 

— 

R-80 

D-2 

— 

1772 

1521772 

RA-99 

— 

D-IO 

- 






1773 

1521773 

_ 

R-52 

D-l 

_ 

1224 


1521224 

— 

R-80 

D-2 

- 

1775 

( 1521775 
\ 1522809 

RA-79 

R-79 

D-1 

“ 













1225 


See 1678 





1776 

1521776 

_ 

R-29 

D-1 

— 

1227 

/ 

1521227 


R-10 

D-11 

— 

1778 

1521778* 

— 

R-51 

D-2 

D-3 


\ 

1539367 

— 

— 

— 

— 

1779 

( 856107 

— 

R-109 

D-2 

— 

1228 


1521228 

— 

R-52 

D-1 



\ 1521779 


R-80 

D-2 

— 

1330 


1521330 

1521382 


R-00 

R-79 

D-2 

D-1 








1382 


RA-B8 

- 

1780 

1521780 

- 

R-80 

D-2 

- 











If 04 

IJl_X # v4 


n-oo 



1382-A 

/ 

855884 


R-1 

— 

» 

1786 

1521786 

— 

R-80 

D-2 



i 

1521383 

— 

R-10 

D-11 

— 

1787 

1521787 


B-80 

D-2 

— 

1385 

1388 

1387 


1521385 

1521388 

1521387 

RA-89 

RA-71 

R-52 

R-29 

R-79 

D-1 

D-1 

D-1 

- 

1791 

1521791 

RA-46 

R-11 

D-10 

- 


_ 

1792 

See 472 





1388 


1521338 

RA-2 

R-79 

D-1 

- 

1793 

1 -anil 

1521793 

1 RSI fiHfl 

RA-71 

□ ft 07 

R-79 

p TQ 

D-1 

n i 

— 








-LoUU 

i .hi loiiu 

nAHSf 


U- 1 


1389 


1521389 

— 

R-79 

D-1 


1801 

1521801 

RA-13 

R-13 

D-3 

—* 

1331 


1521391 

— 

R-60 

D-2 

— 

1802 

/ 1521802 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

1335 

1397 

f 

1521395 
15213 97 
1539368 

RA-2 

R-29 

R-79 

D-1 

D-1 

- 


\ 15393 73 

- 

~ 

— 

— 

{ 


1809 

See 9639 





1398 


1521398 

RA-56 

- 

- 

- 

1310 

1 fil "1 

1521310 

1 01 1 

- 

R-80 

IT 11 

D-2 

— 








loll 

101 loll 


n-l | 

U- III 


1399 

7 

15213 99 

RA-56 

— 

D-38 

— 

1814 

1521814 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 


\ 

J523747 

RA-56 

— 

D-38 

_ 

1815 

See 7355 





1400 

i 

1521400 

1539369 


R-SO 

0-1 








> 

i 

_ 

_ t 

1816 

1521816 


R-80 

D-2 

_ 

1440 


See 7055 






r 1521530 

RA-87 

R-79 

D-1 

— 

1441 


See 7241 





1817 

1521817 

RA-87 

R-79 

D-1 

— 

1444 


1521444 

* 

R-52 

D-1 

— 


1522224 
15396 24 

RA-87 

R-79 

D-1 

— 













1445 


See 1788 





1818 

1521818 

_ 

R-79 

D-1 

— 

144 G 

/ 

1521446 

BA-79 

R-79 

D-1 

— 

1819 

See 41$ 






i 

15393 70 

— 

— 

— 


1821 

1521821 

_ 

R-29 

D-1 

— 

1443 


1521443 

1521449 


R-10 

R-80 

D-11 

D-2 








1449 


_ 


1822 

1521822 

_ 

R-80 

D-2 

_ 

1453 


1521453 

— 

- 

D-! 

- 

1823 

1825 

1521823 

1521825 

RA-56 

R-80 

R-10 

D-2 

D-11 

— 









1531 


1521531 

— 

R-SO 

D-2 

— 

1826 

f 8557 58 

— 

R-79 

D-1 

— 

1512 


1521532 

— 

R-29 

D-1 



\ 1521826 

— 

R-79 

D-1 

— 

1533 


1521533 

- 

R-SO 

D-2 

- 

1827 

1521827 


B-80 

D-2 

— 


*CambEnatlon Fuel and Vacuum Pump 




































































604 

WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

| DIAPHRAGM KITS | 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

1830 


1521830 

__ 

R-80 

D-2 

_ 

2192 

j 

f 1522192 

_ 

R-79 

D-1 

— 

1831 

( 

1521831 

RA-56 

R-10 

D-11 

— 


i 

i 1539376 

— 

— 

— 

— 


\ 

1537147 

RA-56 

R-10 

D-11 

— 

2200 


15222 0 0 

— 

R-80 

D-2 

— 

1832 

1521832 

RA-87 

R-79 

D-1 

— 

2208 


See 7572 





1333 


1521833 

— 

R-12 

D-21 

— 

2209 


1522209 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

1834 


1521834 

- 

R-79 

D-1 

- 

2210 


152221 0 

— 

R-79 

D-1 

— 

1835 


1521835 


R-10 

D-11 

_ 

2212 


1522212 

— 

fl-33 

— 

— 

1836 


1521836 

— 

R-79 

D-1 

— 

2213 


1522213 

— 

R-80 

D*Z 

—* 

1837 


See 3040 





2214 


1522214 

— 

R-10 

D-11 

— 

1833 


15218 39 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 

2215 


1522215 

— 

R-80 

D-2 

— 

1840 


1521840 

* 

R-80 

D-2 

- 

2217 


1522217 

— 

R-79 

D-1 

— 

1842 


1521842 

_ 

R-80 

D-2 


2219 


1522219 

— 

R-11 

D-10 

— 

1843 

/ 

1521843 

— 

R-80 

D-2 

— 

2224 


See 1817 






1 

1522847 

— 

— 

* 

— 

2225 


1522225 

— 

R-80 

D-2 

— 

1844 

1521844 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 

2226 


1522226 

RA-87 

R-79 

D-1 

— 

1345 


1521845 

— 

e-so 

D-2 

— 

2228 


See 9326 







1^1040 





2231 

2232 


1522231 

1522232 


R-80 

R-80 

D-2 

D-2 


1847 


1521847 

_ 

R-80 

D-2 

_ 


— 

— 

1848 


1521848 

— 

R-79 

D-1 

— 

2234 


1522234 

— 

R-80 

D-2 

— 

1849 


1521849 

— 

R-13 

D-8 

— 

2235 


1522235 

— 

R-80 

D-2 

— 

IS50 


1521850 

RA-56 


D-10 

— 

2236 


1522236 

— 

R-80 

D-2 

— 

4,6 J X 





O- 1 
















2240 

/ 1522240 


R-79 

D-1 

_ 










1S53 


See 9557 






) 1522712 

— 

— 

— 

— 

1555 


See 2143 





2241 


1522241 

— 

R-80 

D-2 

— 

1858 


1521856 

— 

R-80 

0-2 

— 

2242 


1522242 

— 

R-80 

D-2 

— 

1857 


1521857 

— 

R-eo 

D-2 

— 

2246 


1522246 

RA-73 

R-11 

D-10 

— 

1858 


1521858 

— 

R-80 

D-2 

- 

2247 


1522247 

RA-73 

R-11 

D-10 

— 

1359 


1521859 


R-29 

0-1 

_ 

2251 


1522251 


R-79 

D-1 

— 

2110 


1522110 

— 

R-10 

D-11 

_ 

2252 


Sea 3219 





2111 


1522111 

RA-79 

R-79 

0-1 

— 

2259 


1522259 

— 

R-79 

D-1 

— 

2112 


1522112 

— 

R-80 

D-2 

— 

2260 


1522260 

— 

R-79 

D-1 

— 

2113 


1522113 

_ 

R-80 

□-2 

— 

2263 

J 

r 1522263 

— 

R-79 

D-1 

— 









] 

[ 15393 77 





2114 

2115 


1522114 

1522115 


R-80 

0-2 

D-8 










_ 


2266 


1522266 

— 

R-79 

D-1 

— 

2116 


1522116 

— 

R-79 

0-1 

— 

2830 

J 

f 1522830 

— 

— 

— 

— 

2117 


1522117 

— 

R-80 

D-2 

— 


1 

1 1539610 

— 

— 

— 

— 

2118 


1522118 

— 

R-80 

D-2 

— 

2879 

J 

1 152287 9 

— 

— 

— 










] 

1 1539491 


R-109 

D-2 

, j 












2120 


1522120 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

2880 

j 

f 15228 80 

— 

— 

— 

— 

2121 


1522121 

— 

R-79 

D-1 

— 


1 

1 1539492 

—• 

R-109 

D-2 

— 

2123 


1522123 

— 

R-89 

D-2 

— 

2881 

J 

1 1522881 

— 

— 

— 

— 

2124 

2125 

( 

1522124 

1522125 

RA-79 

R-29 

R-79 

P-1 

D-1 

— 


1 

[ 1539493 

— 

R-109 

D-2 

— 

) 










1 

1539374 

~ 

— 

— 

— 

2980 

2983 


1522980 

1522983 


R-80 

R-79 

D-2 

D-1 

— 











2127 


1522127 

RA-3 

R-13 

D-8 

— 

2983-A 

f 856067 

— 

R-1 

— 

— 

2130 


1522130 

RA-fl? 

R-79 

D-1 

— 


\ 1522981 

— 

R-79 

D-1 

— 

2131 


1522131 

— 

R-10 

D-10 

— 

2985 


1522985 


— 

— 

— 

2133 

2134 


1522133 

1522134 

- 

R-00 

0-53 

D-2 

— 

2989 


1522989 

— 

R-80 

D-2 





2990 


1522990 


R-109 

D-2 
















2135 


1522135 

— 

R-BO 

D-2 

— 

2992 


152 2 9 92 

— 

R-79 

D-1 

— 

2136 


1522136 


R-60 

D-2 

— 

2993 


f 1522993 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 

2141 


1522141 

— 

R-10 

D-11 

— 



1 1539378 

— 

— 

— 

— 

2143 

/ 

152185S 

— 

R-12S 

D-1 

— 



| 855757 

— 

R-80 

D-2 

— 


\ 

1522143 

RA-8B 

R-79 

D-1 

— 

2998 


£56051 


R-B0 

D-2 

— 

2144 


1522144 

RA-79 

R-79 

D-1 

—. 

2999 


[ 1522998 

1522999 

RA-4 

R-BO 

D-2 

D-21 

— 

2146 


1522146 


R-79 

D-1 



















2147 


1522147 

— 

R-BO 

D-2 

— 

3001 


Sea 3135 





2143 


See 3400 





3002 


1523002 

— 

R-13 

D-8 


2156 


1522156 

— 

R-BO 

D-2 

— 

3005 


1523005 

— 

R-BO 

0-2 

— 

2181 

/ 

1522181 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 

3006 


1523006 

— 

R-79 

D-1 

— 


\ 

1539375 

— 

— 

— 

— 

3007 


f 1523007 

— 

-* 

D-11 

— 










: 1539379 




_ 

>14 O'! 




□ Qfj 

n $ 









JLLOA 




n-OU 










2183 


1522183 

— 

R-00 

D-2 

— 

3010 


1523010 

— 

R-00 

D-2 

— 

2186 


1522186 

— 

R-79 

D-1 

— 

3011 


1523011 

— 

R-80 

D-2 

— 

2138 


1522188 

RA-46 

R-11 

D-10 

— 

3014 


1523014 

— 

R-80 

D-2 

— 

2190 


1522190 

— 

R-29 

D-1 

“ 

3015 


1523015 

RA-71 

R-79 

D-1 

— 


*Camblnatitm Fuel and Vacuum Pump 
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604 

WEATHERUY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS | 

Wit Li 

Rocker 

Arm 

Without 

Rucker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

3016 

1523016 

- 

R-79 

CM 

- 

3188 

3192 

See 9330 

1523192 


R-SD 

D-2 











3017 


1523017 

— 

R-80 

D-2 

— 

3197 

1523197 

RA-4 

_ 

D-21 

_ 

3019 

{ 

1523019 

1537912 

— 

R-B0 

□-2 

D-2 

— 

3200 

15232 0 0 

- 

R-80 

D-2 

“ 












3021 


1523021 

— 

R-79 

D-2 

— 

3210 

1523210 

RA-98 

R-29 

D-1 

_ 

3022 


15230 22 

— 

R-80 

D-2 

— 

3211 

1523211 

RA-96 

R-29 

D-1 

— 

3024 


1523024 

RA-87 

R-79 

D-1 


3219 

/ 1522252 

\ 1523219 

- 

R-79 

P 7d 

D-1 

Rut 

- 











UN-1 


3026 


15230 26 

— 

R-80 

D-2 

— 

3220 

1523220 


R-79 

D-1 

— 

3023 

3029 

3034 


15230 28 
1523029 
1523034 

— 

R-79 

R-00 

R-BG 

0*1 

D-2 

D-2 

— 

3223 

1523223 

- 

R*I1 

D-10 

- 


— 

_ 

3224 

1523224 : 

_ 

R-T3 

D-1 □ 

_, 

3035 


1523035 

— 

R-10 

D-11 

— 

3226 

1523226 

Oqa Q74C 

RA-87 

R-79 

CM 

- 









■0 00 9440 





3033 


1523038 

— 

R-80 

D-2 

— 

3253 

1523253 

— 

R-80 

D-2 

— 

3040 

/ 

l 

1521837 
15230 4 0 
1523041 

— 

R-79 

R-79 

R-79 

D-1 

D-1 

D-1 

— 

3254 

1523254 

RA-43 

R-80 

D-2 

— 

3042 

_ 

_ 

3255 

1523255 

_ 

R-80 

D-2 


3042 


1523042 

— 

R -W 

D-2 

— 

3256 

f 15232 56 

_ 

R-80 

D-2 

— 

3045 


1523045 

— 

R-SQ 

D-2 


3264 

\ 1523316 

15232 64 

- 

R-109 

Dll 

D-2 

n m 

- 










IK-11 

u-rU 


3047 


1523047 

— 

R-80 

D-2 

— 

3266 

15232 66 

— 

R-80 

D-2 

— 

3049 

3050 


15230 49 

See 9557 

— 

R-79 

0-1 

— 

3277 

1523277 

- 

- 

— 

- 












3052 


1523052 

RA-56 


0-38 

— 


( 1523283 

RA-20 

R-79 

D-r 

— 

3053 


1523053 

- 

R-79 

D-1 

- 

3283 

i 1527763 
{ 1529452 

RA-20 

RA-20 

R-79 

R-79 

D-1 

D-1 

- 










3054 


1523054 

— 

R-BO 

D-2 

— 

3284 

1523284 

_ 

— 

_ 

— 

3055 

1 

15230 55 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

3290 

See 9334 






\ 

1539380 

— 

— 

— 

— 

3293 

1523293 

— 

R-BQ 

D-2 

_ 

3056 

3057 

3059 


15230 56 
1523057 
15230 59 

— 

R-ao 

R-79 

D-11 

□-2 

D-1 

- 

3308 

1523308 

- 

R-BO 

D-2 

- 


RA-83 

- 

3313 

3315 

1523313 

See 7241 

“ 

R-34 

D-36 

- 
















3060 


15230 60 

— 

R-79 

D-1 

— 

3316 

See 3256 





3062 


152 3 062 

— 

R-80 

D-2 

— 

3338 

1523338 

_ 

R-79 

D-1 

— 

3063 

3065 

3066 


15230 6 3 
1523065 
1523066 

— 

r-bo 

R-13 

D-2 

0-8 

- 

3339 

1523339 

RA-56 

R-10 

D-11 

- 

; 

_ 

_ 

3340 

1523340 

__ 

R-BO 

D-2 

_ 


i 

1539435 

“ 

R-13 

0-8 

— 

3341 

3342 

1523341 
f 1523342 

RA-87 

RA-20 

R-79 

R-79 

D-1 

D-1 

— 









3074 


1523074 

*- 

R-80 

D-2 



\ 1523343 

RA-20 

R-79 

D-1 

— 

3075 


1523075 

— 

R-80 

D-2 

— 

3346 

J 855743 

RA-42 

__ 

D-2 

— 

3082 


1523082 

— 

R-BO 

D-2 

— 


\ 1523346 

RA-42 

_ 

D-2 

— 

3086 

3067 


See 3601 
1523087 

RA-60 




3343 

1523348 


— ' 

D-1 

— 





3349 

/ 1523349 


R-79 

D-1 











3038 


1523088 

— 

R-BO 

D-2 

— 


\ 1539383 

_ 


*. 

__ 

3101 


1523101 

— 

B-79 

D-1 

— 

3350 

/ 1523350 

_ 

R-79 

CM 

_ 

3102 


1523102 

— 

— 

— 

— 


\ 1539384 

_ 

_ 

** 


3108 


1523108 

— 

R-21 

D-1 

_ 

3359 

1523359 


R-80 

D-2 


3111 


1523111 


- 

0-35 

- 

3360 

3361 

1523360 

1523361 

RA-a? 

R-79 

R-80 

D-t 

D-2 

— 

3113 

3133 


1523113 

1523133 


R-80 

R-79 

D-2 

D-1 









_ 

_ 

3362 

1523362 

_ 

R-79 

CM 

_ 

3135 

1523001 

— 

FM2S 

D-1 

— 

3363 

1523363 

RA-91 

_ 

D-40 

_ 


1 

1523135 

— 

R-79 

D-1 

— 

3364 

/ 1523364 

— 

R-79 

D-1 

__ 

3155 


1523155 

— 

— 

D-35 

— 


\ 1539385 

_ 

_ 

— 


3156 


1523156 

RA-79 

R-79 

D-1 

- 

3366 

3369 

See 9639 
1523369 


R-BO 

D-2 


3158 

7 

i 

1523158 

1559381 

RA-79 

R-79 

D-1 









3371 

1523371 

_ 

R-BO 

D-2 

„ 

3160 


1523160 

RA-B8 

R-79 

D-1 

— 

3372 

1523372 

_ 

R-80 

D-2 

— 

3163 


1523163 

RA-2 

R-79 

D-1 

— 

3378 

1523378 


_ 

D-35 

— 

3168 

/ 

1523168 

— 

R-79 

D-1 

— 

3379 

1523379 

— 

R-80 

D-2 

— 

3169 

\ 

1539382 

1523169 

— 

R-T25 

D-1 

— 

3181 

1523381 

RA-96 

R-29 

D-1 

— 








fi #1 












R-80 



3170 


1523170 

— 

R-BO 

D-2 

— 

3384 

1523384 

_ 

_ 

D-11 

_ 

3178 


1523178 

— 

R-11 

CMQ 

— 

3386 

1523386 

_ 

R-10 

D-11 


3184 


1523184 

— 

R-79 

D-1 

— 

3389 

Sea 3633 





3185 

3186 


1523185 

1523186 

“ 

R-29 

R-BO 

D-1 

D-2 

- 

3391 

1523391 

RA-87 

R-79 

D-1 

- 





| 1523392 


R-79 

D-1 












3187 


1523187 

— 

R-BO 

D-2 

— 


\ 1539186 

- 

- 

- 

- 


*ComblnatEen Fuel and Vacuum Pump 
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604 

WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 


(Continued) 




REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS | 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

3394 

See 3306 


R-79 

R-80 

R-BQ 

D-1 

D-2 

0-2 

D-10 

D-10 


3889 

1523889 

- 

R-BO 

D-2 

— 

33 93 

3400 

3601 

1523398 
f 1522148 
1523400 
/ 15230 86 

\ 1523601 

RA-5G 

- 

3891 , 

3966 

3927 

[ 

\ 

1523891 

1523394 

1523906 

1523687* 

- 

R-80 

R-31 

R-32 

D-2 

D-.B4 ar 

0-102 

D-32 

3609 

3616 

3 SIS 

1523609 
1523616 l 

1523618 

— 

R-BQ 

R-BQ 

R-B0 

D-2 

0-2 

D-2 

- 

3931 

3932 

{ 1523927* 

1523331 
1523932 

- 

R-30 

R-80 

R-79 

D-tB 

D-2 

D-1 

D-2B 

3621 

3627 

1523621 

1523627 

RA-95 

R-66 

R-29 

D-1 

- 

3933 

3934 

1523933 

1523934 

- 

R-79 

R-80 

D-1 

D-2 

- 

3623 

3633 

1523628 
/ 1523383 

\ 1523633 

RA-20 

RA-20 

R-79 

R-79 | 

D-1 

D-1 

- 

3936 

3941 

3943 

1523936* 

1523941 

1523943 

RA-56 

R-30 

R-80 1 

D-18 

D-38 

D-2 

D-2B 

3637 

3638 

3682 

/ 1523637 

\ 1538344 

1523638 
1523682 


R-111 

R-BO 

R-BO 

D-2 

D-2 

- 

3944 

3953 

3954 

3956 

1523944 
15239 53 
1523954 

See 763S 

— 

R-80 

R-BO 

R-80 

D-2 

D-2 

D-2 

- 

3683 

1523683 

— 

R-80 

D-2 

- 

3961 

1523961 

— 

R-79 

D-1 


3685 

3636 

3637 

3695 

1523685 
15236 86 

See 3927 
15236 95 

: 

R-BO 

F^SO 

R-86 

D-2 

D-2 

D-12 

— 

3965 

3968 

3971 

3974 

1523965 

1523968 

1523971 

See 9451 

RA-79 

R-79 

R-BO 

R-79 

D-l 

D-2 

D-1 


3696 

1523096 

- 

R-86 

D-12 

- 

3975 

1523975* 

— 

R-164 

D-13 

D-24 

3711 

3713 

3713 

3720 

See 7515 
1523713 
1523718 
1523720 

RA-87 

R-79 

R-BO 

R-80 

D-1 

D-2 

D-2 

- 

3978 

3981 

3982 

3983 

1523978 

1523981 

1523982 

1523983 

RA-91 

R-80 

R-BO 

R-80 

D-2 

D-2 

D-2 

D-40 

- 

3721 

1523721 

— 

R-80 

D-2 

- 

3984 

1523984 

- 

R-BO 

D-2 

*■* 

3722 

3726 

3736 

3742 

1523722 
1523726 
1523736 
15237 4 2 

- 

R-80 

R-79 

R-BO 

R-79 

D-2 

D-1 

D-2 

D-1 

- 

3930 

3991 

3995 

3999 

1523990 

1523991 

1523995 

1523999 

RA-6Q 

RA-77 

R-80 

R-80 

R-128 

D-2 

D-11 

D-2 

, D-64 or 

- 

3745 

3746 

See 1015 

See 9596 



D-1 

D-3B 


4008 

15240 0 0 

— 

R-80 

D-102 

D-2 

- 

1748 

3754 

3755 

/ 1523748 

\ 15393 87 

See 9613 
1523758 

RA-56 

R-79 

i — 

5085 

S156 

5231 

5237 

855085 

See 8753 
S55231 
355237 

- 

R-1 

R-l 

R-33 

- 

- 

3756 

1523756 

— 

R-80 

D-2 

“ 

5239 

355239 

— 

R-79 

D-1 

— 

3762 

3764 

3766 

3771 

1523762 
1523764 
15237 66 
1523771 

RA-20 

R-BO 

R-80 

R-79 

R-BO 

D-2 

D-2 

D-1 

D-2 

- 

5302 

5304 

S365 

5306 

855302 

See 9438 
&553ty5 
855306 

- 

R-1 

R-33 

R-79 

D-1 

- 

3772 

1523772 

— 

R-80 

D-2 

- 

S307-A 

See 1209-A 





3774 

3776 

3779 

3785 

1523774 
1523776 
15237 79 
15237 85 

RA-87 

RA-8 

R-79 

R-80 

R-21 

R-79 

D-1 

D-2 

D-15 

D-1 

_ 

5310 

5356 

5359 

5360 

855310 

855356 

855359 

See 5408 

— r 

R-33 

R-79 

R-33 

D-1 

- 

3786 

1523786 


R-80 

D-2 

- 

5400 

355400 

RA-79 

R-79 

D-l 

“ 

3787 

379S 

3798 

3812 

1523787 

1523795 

1523798 

1523812 

RA-88 

R-80 

R-79 

R-79 

D-2 

D-1 

D-1 

D-31 

_ 

5401 

5402 

5402-A 

1 

8554 01 
855402 
r 855040 
855088 

RA-79 

R-79 

R-79 

R-1 

D-1 

D-1 

- 

3S17 

3826 

1523817* 

1523826* 


" 

0-64 or 
D-102 

D-64 or 
D-102 

D-28 

D-28 

5406 

5408 


[ 855402 

See 5812 
f 855360 
855408 

- 

R-79 

R-79 

R-79 

D-1 

D-1 

D-1 

- 

3827 

1523827 

RA-56 

R-10 

D-11 

- 



, 1539356 

— 

— 

“ 


3832 

3833 

1523832 
15238 3 3 

— 

R-BO 

0-8 

0-2 

- 

5409-A 


855154 

355159 

- 

R-1 

R-1 

_ 

- 

3835 

3843 

3877 

3884 

1523835 
15238 43 
1523877 

1523884 

RA-95 

R-80 

R-21 

R-80 

R-29 

D-2 

D-15 

D-2 

D-1 

- 

5410 

■■ 

i 

855236 
355409 
> 855410 

{ 1533357 

RA-71 

R-1 

R-79 

R-79 

D-1 

D-1 

1 - 

- 


---- 

*Combi nation Fuel and Vacuum Pump w 

















































































































604 

WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 





REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 



REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 

Replacement 


Factory 





Replacement 

Factory 










With 

Without 



Type 


Pump 

With 

Without 



Type 

Pump 


Vacuum 

Number 


Number 

Rocker 

Rocker 

Fuel 

Vacuum 

Number 

Number 

Rocker 

Rocker 

Fuel 



Arm 

Arm 





Arm 

Arm 



5472 


855472 

_ 

R-33 

D-2 

_ 

5316 

/ 855816 

RA-71 

R-79 

D-1 

— 

5474 

5476 


855474 

855476 

RA-71 

R-79 

R-79 

P-1 

n i 

— 


\ 1539360 

— 

— 

— 

— 



D-1 


5319 

5321 

855319 

855321 


R-79 

R-33 

D-1 





5476-A 

r 

855233 

_ 

R-1 

_ 

_ 

— 

— 


1 

855476 

— 

R-79 

D-1 

— 

5322 

855822 

— 

R-79 

D-1 

— 

5475 

855478 

— 

R-33 

— 

— 

5324 

855824 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

5480 

5560 


855480 

855560 

RA-42 

R-79 

P-2 

0-1 

- 

5325 

8553 25 

— 

R-80 

D-2 

** 


“ 

— 







5570 

/ 

855570 

— 

R-79 

P-1 

. — 

5326 

8553 26 

— 

R-33 

— 

— 



1539358 



— 

— 

5327 

855827 

— 

R-80 

D-2 

— 








5323 

5829 

855323 

855829 


R-79 

R-33 

D-1 

_ 

5600 

; 

855600 

_ 

R-79 

D-1 

_ 

— 


— 

5605 

\ 

1530436 

855605 

RA-71 

i R-79 

D-1 

- 

5830 

855810 

— 

R-33 

— 

— 









5609 


655600 

— 

R-79 

D-1 

— 

5881 

f 855831 

— 

R-79 

CM 

— 

5640 


855640 

— 

R-79 

EM 

— 


\ 1539361 

— 

— 

— 

— 

5641 


855641 


R-79 

D-1 

— 

5882 

855882 

* 

R-79 

D-1 

— 








5833 

5835 

855881 

855885 

RA-71 

R-79 

R-80 

D-1 

. _ 



855153 

_ 

R-1 

_ 

_ 

D-2 

— 

5641-A 


855160 

855641 

“ 

R-1 i 

R-79 

hi 

— 

5836 

855886 

RA-9S 

R-29 

CM 

— 




U-l 








5644 


855644 

— 

R-79 

D-1 

— 

5887 

855887 

— 

R-33 

— 

— 

5645 


See 0230 





5838 

3553 8 8 

— 

R-79 

D-1 

— 

5646 


855646 

— 

R-33 

— 

— 

5330 

355389 

— 

R-79 

D-1 

— 

5643 


855648 

— 

R-33 

— 

— 

5890 

8558 90 

RA-42 

— 

D-2 

— 








5392 

855392 

RA-42 


D-2 


5640 


855649 


R-79 

D-1 













5649-A 


855086 

* 

R-1 


— 

5894 

855394 

— 

R-80 

D-2 

— 


t 

855649 

— 

R-79 

D-1 

— 

5395 

355395 

— 

R-33 

— 

— 

5650 


855650 

— 

R-79 

0-1 

— 

5393 

/ 855561 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

5650-A 

/ 

855087 

— 

R-T 

— 

— 


\ 855898 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 


\ 

855650 


R-79 

D-1 

— 

5809 

855899 

RA-42 

— 

D-2 


5671 


855671 

— 

R-79 

D-1 

— 

5971 

855971 

- 

R-80 

D-2 

— 

5676 


855676 

_ 

R-79 

D-1 


5972 

f 855972 

_ 

R-79 

D-1 

— 

5676-A 

/ 

655357 

— 

R-1 

— 

— 


\ 1539362 

— 

— 

— 

— 


i 

855676 

— 

R-79 

D-1 

— 

5974 

855974 

— 

R-29 

D-1 

— 

5678 

855678 

— 

R-79 

D-1 

_ 

5976 

355976 

— 

R-80 

D-2 

— 

567S-A 

/ 

855404 

— 

R-1 

— 

— 

5078 

( 855747 

— 

— 

D-1 

— 


\ 

855678 

— 

R-79 

D-1 

— 


1 355978 

— 

R-29 

D-1 

— 

5670 


355679 

— 

R-79 

D-I 

— 

5081 

/ 855931 

— 

R-79 

D-1 

—* 









\ 1539163 


_ 1 

_ 

_ 

5679-A 

T 

355350 


R-1 


















i 

855679 

— 

R-79 

D-1 

— 

5982 

855982 

— 

R-79 

D-1 

— 

5680 

855680 

— 

R-33 

— 

* 

5981 

855933 

— 

R-79 

D-1 

— 

5741 


855741 

_ 

R-79 

0-1 

— 

5986 

855936 

— 

R-29 

D-1 

— 

5742 


855742 

— 

R-33 

— 

— 

6051 

See 2993 





5743 


See 3346 





6052 

856052 

- 

R-80 

D-2 

— 

5745 


855745 

_ 

R-79 

D-1 

_ 

6053 

/ 856053 

_ 

R-80 

D-2 

— 

5746 


355746 

RA-&7 

R-79 

D-1 

_ 


\ 1521217 

— 

R-80 

D-2 

— 

5748 


855748 

— 

R-80 

D-2 

— 

6055 

856055 

— 

R-80 

D-2 

— 

5749 


855749 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 

6056 

856056 

— 

R-79 

D-1 

— 

5750 


855750 

_ 

R-82 

D-2 

— 

6059 

856059 

— 

R-32 

— 









6060 

856060 


R-BO 

D-2 


5751 


855751 

RA-79 

R-79 






LI- 1 








5752 


655752 

— 

R-80 

D-2 

— 

6064 

85 6064 

— 

R-29 

D-1 

— 

5753 

; 

355156 

— 

— 

— 

— 

6065 

856065 

— 

R-80 

D-2 

— 


i 

855753 

— 

R-1 

— 

— 

6066 

See 7241 





5754 

855754 

— 

R-1 

— 

— 

6068 

856063 

RA-71 

R-79 

D-1 

— 

5755 


See 9219 





6069 

856069 

- 

R-29 

— 


5756 


855756 


R-79 

D-1 


6101 

856101 

_ 

R-79 

D-1 

— 

5757 


See 2998 





6102 

356102 

— 

R-79 

0-1 

— 

5759 


855759 

— 

R-79 

D-1 

— 

6103 

856103 

— 

R-33 

— 

— 


1 

1530350 

— 

— 

— 


6104 

856104 

RA-07 

R-79 

D-1 

— 

5310 

5811 


855810 

855811 

- 

R-79 

R-79 

D-1 

D-1 

- 

6105 

856105 

- 

R-80 

D-2 

— 




6106 

85610 G 


R-79 

D-l 
















5811-A 

7 

855405 

— 

R-1 

— 

— 

6107 

See 1779 






; 

855311 

— 

R*79 

D-1 

— 

6108 

856108 

— 

R-79 

D-1 

— 

5812 

/ 

85 5406 

RA-71 

R-79 

D-1 

— 

6199 

856109 

— 

R-80 

D-2 

— 


\ 

855312 

HA-71 

R-79 

D-1 

n. o 

— 

6110 

856130 

— 

R-80 

D-2 

—* 

5813 


855313 


R-8Q 

U-Z 








5815 


855315 

- 

R-80 

D-2 

- 

6132 

856132 


R-00 

D-2 
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604 

WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Factory 

Pump 

| REPAIR KITS 

ll DIAPHRAGM KITS 



1 REPAIR KITS 1 

1 DIAPHRAGM KITS 1 





Replacement 

Type 

Factory 

Rump 





| With 

Without 



With 

Without 



Number 

Number 

Rocker 

Rocker 

Fuel 

Vacuum 

Number 

Number 

Rocker 

Rocker 

Fuel 

Vacuum 



Arm 

Arm 





Arm 

Arm 



6133 

856133 

— 

R-33 

— 

_ 

7194 

1537194 

_ 

R-79 

D-1 

__ 

6134 

856134 

— 

R-80 

D-2 

— 

7201 

1537201 


R-80 

D-2 


6136 

856136 

— 

R-80 

D-2 

_ 

7203 

15372 03 


R-80 

D-2 

_ 

6139 

356139 


R-80 

D-2 










Tine 

TED 


R-79 

D-1 









15d.72Qii 



6140 

See 9557 





7213 

1527213 

_ 

R-79 

D-1 

_ 

6190 

856190 

— 

R-29 

D-t 

— 

7215 

1537215 

_ 

R-12 

D-21 

_ 

6191 

856191 

— 

R-29 

0-1 


7218 

1537218 

_ 

R-80 

D-2 

_ 

6192 

856192 

— 

R-29 

O-T 

— 

7220 

1537220 

RA-9 

R-85 

D-12 


6193 

856193 


R-29 

0-1 










7222 

/ 1537222 















6194 

856194 

RA-71 

R-79 

D-1 

_ 


\ 1539389 

_ 

_ 

_ 


€196 

856195 

— 

R-80 

D-2 

«* 

7227 

1537227 

_ 

R-79 

D-1 


6196 

856196 

— 

R-80 

D-2 

— 

7228 

1537228 

RA-7 

R-15 

D-22 

*• 

6197 

856197 

— 

R-83 

D-2 

— 

7230 

15372 30 


R-80 

D-2 


6251 

/ £56251 

RA-2 

R-79 

D-1 

— . 

7234 

1537234 


R-80 

D-2 

_ 


\ 15393 64 

















856066 

RA-87 

R-79 

D-1 










6252 

856252 

— 

R-79 

D-1 

_ 


1521223 

RA-87 

R-79 

D-1 

_ 

6255 

f 856255 

— 

R-79 

D-1 

— 

7241 

1521441 

RA-87 

R-79 

D-t 



1 1539365 

— 

— 

— 

— 


1523315 

_ 

R-125 

D-T 


6256 

856256 

— 

R-79 

D-1 

— 


1 1537241 

RA-87 

R-79 

D-t 

_ 

6257 

856257 

— 

R-29 

D-1 

_ 

7242 

1527242 

■HP 

_ 

D-2 


625 8 

856258 

— 

R-80 

D-2 

- 

7245 

7252 

1527245 

1537252 

- 

R-80 

R-80 

D-2 

- 








D-2 


6260 

See 1541 





7255 

15372 5 5 

_ 

R-66 

_ 

_ 

6261 

See 1542 











6262 

856262 

— 

R-79 

D-1 

_ 

7256 

15372 5 6 


R-79 

0*1 

_ 

6263 

See 439 





7258 

1537258 

_ 

R-G0 

D-2 

_ 

7001 

1537001 

— 

R-80 

D-2 

- 

7267 

15372G7 

RA-3® 

R-GO 

D-2 

0-15 

~ 







7270 

15372 7 0 

R-21 


7003 

1537003 

— 

R-79 

D-1 

— 

7271 

1537271 

_ 

R-GO 

D-2 

_ 

7004 

1537004 

RA-37 

R-79 

R-80 

D-1 

D-2 








7005 

1537005 


_ 

7272 

1537272 

RA-G 

R-21 

D-15 

_ 

7007 

1537007 

— 

R-14 

D-18 

_ 

7273 

1537273 

RA-60 

_ 

_ 

_ 

7005 

1537003 

" 

R-79 

D-1 

- 

7283 

f 1523073 
\ 1537283 

“ 

R-30 

R-SO 

D-2 

D-2 

■ 










7009 

1537009 

— 

R~10 

D-11 

— 

7301 

1537301 

_ 

R-80 

D-2 

_ 

7035 

1537035 

RA-44 

R-80 

D-2 

_ 

7311 

1537311 

RA-aa 

R-79 

D-1 

_ 

7037 

1537037 

_ 

R-80 

D-2 

D-31 








7043 

f 1537043 

_ 

_ 

7313 

1537313 

RA-15 

R-15 

D-22 

_ 


\ 1539388 

— 

— 

— 

— 

7321 

1537321* 


R-17 

0-34 

D-6 

7051 

1537051 

— 

— 


— 

7331 

See 7513 
f 1537332 

RA-79 

R-79 

D-1 








7332 


7052 

1537052 

— 

R-79 

D-1 

_ 


1 1539390 

_ 

_ 


_ 

7055 

/ 1521440 

— 

R-80 

D-2 

— 

7341 

f 1537341 

» 

R-21 

0-15 

— 


\ 1537055 

— 

R-80 

D-2 

— 


\ 1537543 

— 

R-21 

0-15 

_ 

7056 

1537056 


R-79 

R-80 

D-1 

D-2 








7057 

1537057 



7342 

1537342 


R-14 

D-18 


7059 

1527059 

— 

R-12 

D-21 

— 

7347 

1537347 

- 

R-79 

D-1 

— 

7074 

1537074 





7348 

1537348 

RA-95 

R-29 

D-1 

i. 

— 

R-80 

D-2 

— 

7349 

See 1015 


7104 

1537104 

— 

— 

D-1 

— 

7350 

1537350 

. 

R-G6 



7105 

1537105* 


«- 

D-64 or 

D-2® 









D-102 








7144 

1537144* 

, , 



D-19 

7351 

1537351 

— 

R-79 

EM 

— 

7150 

1537150 

__ 

R-37 

D-2 


7352 

1537352 

— 

— 

— 

— 





7354 

1537354 

— 

R-G0 

D-2 

— 

7166 

( 1537166 


R-T3 

0-8 



f 1521130 

- 

R-29 

D-1 

— 


\ 1539573 

_ 

R-!3 

0-8 


7355 

J 1521815 

— 

R-80 

0-2 

— 

7171 

1537171 

_ 

R-80 

D-2 



[ 1537355 

— 

R-80 

D-2 


7172 

1537172 

- 

R-80 

D-2 

— 

7357 

1537357 

RA-20 

R-79 

0-1 

— 

7173 

1537173 

— 

R-80 

D*2 

— 







7174 

1537174 


R-80 

D-2 

_ 

7360 

1537360 

— 

R-B0 

D-2 








7362 

1537362 

1537369 

_ 

R-®0 

R-125 

D-2 

D-1 


7176 

1537176 


R-80 

D-2 , 


7369 



7177 

1527177 

_ 

** 


_ 

7371 

1537371 

— 

R-79 

D-1 

— 

7173 

7151 

1537178 

1537181 

- 

R-80 

R-80 

D-2 

D-2 

- 

7372 

1537372 

~ 

R-80 

D-2 

“ 


— 







7138 

1537188 

BA-8S 

R-79 

D-1 

- 

7373 

7380 

1537373 
153738 0 

- 

- 

D-1 

- 








R-80 

D-2 



[ 1521127 

— 

R-79 

D-1 

— 

7331 

153T381 

_ 

R-79 

D-1 

_ 

7189 

J 1537189 

— 

R-79 

D-1 

-* 

7382 

1537382 


R-79 

D-1 

_ 


15378 56 


R*79 

D-1 

_ 

7390 

See 9339 






[ 1539071 

_ 

R-10 

R-14 

D-11 

D-1B 








7190 

1537190 

RA-23 

- 

7396 

1537396 

- 

R-80 

D-2 

- 


^Combination Fuel and Vacuum Pump 
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604 


WEATHERLY 

INDEX 


REPAIR and 

DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 1 





(Continued) 







Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 

Replacement 

Type 

Number 

111 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 

Replacement 

Type 

Number 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

With 

Becker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

7406 

/ 1537406+ 


R-130 

EM® 

□-2E 

7570 

1537570 

- 

- 

D-2 

- 

\ 1539536+ 

- 

R-130 

D-1B 

D-28 

7571 

1537571 

— 

R-21 

□ -15 

~ 

7409 

See 9306 






1521206 


R-80 

D-2 


7410 

1537410 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 


— 

“ 

7420 

1537420 


R-B0 

0-2 

— 


1522208 

— 

R-80 

D-2 

— 





7572 

1537572 

— 

Ft-B0 

D-2 

— 

7437 

1537437 

RA-9 

R-86 

D-12 


1539122 

- 

R-109 

D-2 

— 

7438 

See 9557 






1539546 

— 

R-109 

D-2 


7447 

1537447 

_ 

R-34 

D-38 

*-* 

7573 

1537571 

RA-20 

R-79 

D-1 

*** 

7449 

1537449 


R-15 

D-22 

— 

7578 

1537578 

— 

R-52 

D-1 

1 

7450 

1537450 


R-66 

— 

— 

7579 

1537579 

— 

R-21 

D-15 






7594 

1537594 

— 

R-21 

D-15 

— 


[ 1537451 










7451 

— 

R-15 

— 



153759 S 






\ 1539577 

1537453 

_ 

_ 

— 

— 

7595 

— 

— 

” 


7453 



D-2 

— 

7600 

15376 0 0 

— 

— 

D-2 


7459 

1537459 

_ 

— 

- 

— 

7604 

1537604 

— 

R-109 

D-2 

“ 

7460 

1537460 

_ 

— 

D-2 

— 

7626 

15376 26 


R-52 

D-1 

“ 

7461 

1537461 


“ 

D-2 

— 

7627 

1537627 


R-79 

D-1 


7462 

1537462 


_ 

_ 

— 

7610 

1537630 

RA-81 

- 

D-40 

- 

7465 

1537465 

RA-64 

_ 

D-31 

— 

7615 

f 1523956 

— 

— 

D-1 


7470 

1537470 

_ 

R-80 

D-2 

— 


\ 1537635 

RA-79 

R-79 

D-1 


7471 

See 9566 





7636 

J 1537044 

— 

— 

D-2 


7473 

1537473 

_ 

R-60 

— 

— 


\ 1537636 

— 

— 

D-2 







7637 

1537637 

— 

— 

D-2 

— 

7476 

1537476 

- 

R-80 

D-2 

- 

7638 

15376 3 8 

- 

R-80 

D-2 

— 

7478 

1537478 

— 

R-80 

D-2 

— 





D-2 


7433 

1537483 

_ 

— 

— 

— 

7619 

1537639 


“ 


7434 

1537484 

_ 

R-52 

D-1 

— 

7640 

1537640 

— 

** 

D-2 

' 

7409 

See 7513 





7657 

1537657 

“ 

R-12B 

D-2 







7662 

1537662 

—. 

R-80 

D-2 

— 

7491 

1537491 

- 

R-21 

CMS 

- 

7667 

1537667 

- 

R-ao 

D-2 

— 

7502 

1537502 

— 

— 

D-31 

— 





D-15 


75 07 

1537507 


R-80 

D-2 

— 

7702 

1537702 

— 

— 


7508 

1537508 

_ 

R-80 

D-2 

— 

7703 

15377 03 

RA-07 

R-79 

D-1 


7510 

f 1537229 


— 

— 

— 

7704 

1537704 

— 

R-80 

D-2 

—■ 

\ 1537S10 

RA-63 

— 

D-31 

— 

7705 

15377 05 

— 

R-80 

D-2 







7709 

1537709 

RA-137 

— 

D-31 

— 




R-80 

D-2 







7511 

1537511 

— 

— 




R-80 

D-2 


f 1537331 


R-80 

D-2 

— 

7711 

1537711 

— 

— 

7513 

J 1537489 

_ 

R-80 

D-2 

— 

7712 

1537712 

RA-20 

R-79 

— 

— 

[ 1537513 


R-80 

D-2 

— 

7713 

See 9566 



D-2 


7514 

1537514 

_ 

R-80 

D-2 

— 

7715 

1537715 

— 

— 


7515 

f 1523711 

- 

R-80 

D-2 

D-2 

— 

7719 

1537719 

— 

R-80 

D-2 



1 1537515 


R-80 

F ~ 





D-31 


7516 

1537516 

_ 

R-80 

D-2 

— 

7720 

1537720 

RA-63 

—■ 

“ 






7722 

1537722 

— 

R-SO 

D-2 

— 

7517 

1537517 

RA-BS 

R-79 

D-1 

— 

7723 

1537723 

- 

R-80 

D-2 

" 

7518 

/ 1537618 

\ 1539391 

RA-79 

R-79 

□-1 

— 

7745 

15377 4 5 

— 

— 


“ | 

- 

- 

□-2 

— 

7759 

15377 5 9 


R-80 

D-2 


7520 

1537620 

— 

R-ao 





R-80 

D-2 


7521 

1537521 

_ 

R-80 

D-2 

— 

7760 

1537760 

— 

“ 

7524 

1537524+ 

_ 

R-30 

D-18 

D-28 

7761 

1537761 

— 

R-80 

D-2 

~ 






7763 

See 3283 





7525 

f 15375 29 

RA-92 

R-68 

D-16 

— 

7765 

1537765 

- 

R-80 

Dv2 

- 

\ 1539392 

- 

- 

- 

- 

7766 

15377 6 6 

RA-38 

R-21 

D-15 

” 

7533 

1537533 

— 

R-80 

D-2 

— 




R-128 

D-64 or 


7534 

1537534 

— 

R-79 

D-1 

— 


f 1537784 

RA-77 

— 

7535 

See 9633 





7784 




D-102 


7538 

1537538 

_ 

R-80 

D-2 

— 


[ 1539325 


— 

— 

— 





7793 

1537793 

— 

R-79 

D-1 

— 

7541 

1537541 

_ 

, R-80 

D-2 

— 

7808 

1537808 

- 

R-79 

D-1 

- 

7542 

1537542 

RA-91 

_ 

D-40 

— 

7814 

1537814 

— 

R-80 

D-2 


7545 

1537545 

_ 

R-80 

D-2 

— 

7833 

( 15378 3 3 

— 

R-79 

D-1 

— 

7546 

15375 46 

- 

- 

D-2 

- 


\ 1539565 

— 

R-79 

D-1 

“ 

7547 

1537547 

— 

R-66 

” 


7655 

1537855 

RA-87 

R-79 

D-1 


7550 

1537550 


_ 

0-2 

— 

7857 

1537857 


- 

D-1 

- 

7551 

1537551 

_ 

R-66 


— 

7861 

1537861 

— 

R-80 

D-2 


7555 

1537555 


_ 

D-2 

— 

7891 

1537893 

— 

— 

— 

*** 

7561 

1537661 

- 

- 

D-2 

- 

7906 

1537906 

— 

R-BO 

D-2 

” 

7563 

1537563 

— 


D-15 


7910 

1537910 

_ 

R-80 

D-2 

_ 

756S 

1537566 

_ 

_ 


_ 

7912 

See 3019 


R-80 

D-2 


7568 

153766® 


_ 

— 

— 

7913 

1537913 

— 


7569 

1537569 

- 

- 

D-2 

“ 

7919 

1537919 


R-102 

D-47 
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604 

WEATHERLY 

JUDEX 


REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 


7923 


79 as 
7936 
7954 
7957 
7964 


7966 

7967 
7970 
7973 
7983 


7964 
SO 63 
8099 
8101 
8138 


8153 

8185 

8190 

6191 

8219 


B225 

6228 

8242 

8246 

8259 


8260 

8265 

8270 

8272 

8274 


8275 

8277 

6279 

6285 

8291 


8312 

8313 


6330 

8337 


8346 


8349 

8377 

8396 

8412 

8431 


8433 

8435 

6447 

8448 

8449 


8450 

8460 

8597 

8616 

8639 


8642 


Factory 

Pump 

Number 


1537923 


1537935 

1537936 

1537954 

1537957 

1537964 


1537966 
See 8772 
1537970 
1537973 
1537983 


1537984 

1538063 

1538099* 

1538101 

1538138 


1538153 

1538185 

1538190 

1538191 

1538219 


1538225 
See 9566 
15382 4 2 
1536246 
15382 59 


1538260 
1538265 
1538270 
1538272 
1538274 


1538275 
1538277 
1538279 
15382 8 5 
15382 91 


1538312 
f 15222 05 
\ 1538313 

15383 3 0 
1538337 
1522204 
1522731 
153834 6 


/ 1522151 

\ 1538349 

Sen 8835 
15383 96 
1538412 
1538431 


1523790 
15384 33 
1538435 
153 6447 
1538448 
1538449 


1538450* 

1538460 

1539336 
1538597 
1538616 
See 9612 


1538642 


REPAIR KITS 


With 

Rocker 

Arm 


Without 

Rocker 

Arm 


R-BQ 


R-125 

R-80 


RA-104 


RA-104 


RA-71 


RA-T10 


RA-77 


RA-41 


R-15 


R-80 

R-30 

R-80 

R-80 


R-79 


R-13 


R-80 

R-80 

R-BO 


R-125 

R-109 

R-79 


R-102 


R-80 

R-80 


R-126 

R-14 


R-112 
R-157 


R-128 


R-41 
R-127 


R-167 


DIAPHRAGM KITS 


Fuel 


D-2 


D-2 

D-1 

D-2 


Vacuum 


D-18 
D-22 
D-2 


D-43 
D-2 
D-18 
D-2 
D-2 


D-1 

D-2 

0-2 

D-47 


D-S 

D-43 


D-2 

D-2 

D-2 


D-1 

D-2 

D-1 

D-40 


D-47 


D-2 

D-2 


D-2 

D-18 


D-8 


D-27 
D-B4 or 
D-102 


D-85 


D-28 


D-29 


Replacement 

Type 

Number 


8655 

8663 

8697 

8701 


8711 

8712 
8726 
8731 
8737 


8744 

8750 

8752 

8753 
8772 


Factory 

Pump 

Number 


1538655 

1538663 

1538697 

1538701 


1538711 

1538712 

1538726 

1538731 

1538737 


8779 

8780 
8791 
8610 

8813 


8823 

6835 

8843 

8873 

8874 


8875 

8861 

8895 

8896 
8900 


8905 

8906 

8907 
8903 
8909-A 


3913 

8915 

8917 

8921 

8927 


8937 

8947 

8963 

8970 

8971 


8973 

8986 

8988 

8991 

9003 


9005 

9020 

9033 

9034 

9035 


9036 

9037 

9038 


See 9444 
See 9614 
1538752 
153 8753 
1537967 
1538772 


1538779 
1538914 
See 585 
1538791 
1538810 
1539434 
1538813 


1538823 
/ 1538377 

\ 1538835 

1538843 
1538873 
1538874 


1538875 

1538881 

1538895 

1539446 

1538896 

1538900 


1538905 

1538906 

1538907 

1538908 

855352 

1536909 


1538913 
1538915 
/ 1538917 

\ 1539500 

1538921 
1538927 


1538937 

1538947 

1538963 

1536970 

1538971 


1538973 
153 8 9 8 6 
1538988 
1538991 
1539003 


1539005 

1539550 

1539020 

1539033 

1539034 

1539035 


1539036 

1539037 

1539038 


REPAIR KITS 


With 

Rocker 

Arm 


Without 

Rocker 

Arm 


R-157 
R-157 
R-102 
R-157 


RA-155 


RA-56 

BA-56 

RA-103 


RA-ttO 

RA-116 


RA-22 


R-106 

R-157 

R-80 

R-157 

R-157 


R-167 

R-21 

R-21 


R-125 

R-125 


R-80 

R-80 


R-109 

R-80 

R-80 

R-157 


R-157 

R-ao 

R-167 


R-109 

R-157 

R-167 

R-13S 

R-1 

R-1 


R-BQ 

R-80 

R-10 

R-1Q 

R-80 


R-21 
R-138 
R-118 
R-80 
R-125 


R-138 
R-1 OS 


R-125 


R-79 


R-157 


R-109 

R-79 


DIAPHRAGM KITS 


Fuel 


D-47 


Vacuum 


D-2 


D-B5 
D-15 
D-T5 


D-1 

D-1 

D-22 

D-2 

D-2 

D-1 


0-74 

D-2 

D-2 

D-2 


D-74 

D-2 

D-2 

D-S5 

D-1 


D-2 

D-65 


D-2 

D-2 

D-11 

D-11 

D-2 


D-15 


D-2 

D-1 


D-2 

D-1 


D-1 

D-74 

D-85 


D-2 

D-1 


^Combination Fuel and Vacuum Pump 
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REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 


REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS | 

Factory 

Pump 

Number 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Aim 

Fuel 

Vacuum 

9041 

1539041 

— 

R-107 

- 

- 

9043 

1539043 

— 

R-108 

— 


9044 

1539044 

RA-104 

— 

D-43 

- 

9050 

1539050 

— 

. — 

D-74 

— 

9051 

1539051 

FtA-113 

— 

— 

— 

9052 

1539052 

— 

— 

— 

— 

9053 

15390 53 

— 

R-167 

D-85 


9054 

1539054 

_ 

R-Z1 

D-15 

- 

9055 

1589055 

— 

— 

—* 

“ 

9056 

1539056 

— 

— 

“ 


9057 

1539057 

RA-107 

— 

D-46 


9058 

1539058 



D-74 


9059 

15390 59 j 

— 

R-112 

- 

- “ 

9060 

1539060 

— 

R-80 

D-2 


9061 

1539061 1 

RA-114 

— 

“ 


9062 

1539062 

— * 

R-80 

D-Z 

1 

9063 

1539063 

“ 

R-80 

D-2 


9065 

15390 6 5 

— 

R-127 

D-B5 

- 

9071 

See 7189 





9072 

1539072 

RA-115 

— 

*“ 

— 

9075 

1539075 

— 

R-10 

D-11 

” 

9076 

153907 6 1 

RA-113 

“ 

" 


9079 

1539079 

_ 

R-BO 

D-2 

- 

9080 

f 1539080 

— 

R-BO 

D-Z 



\ 1539086 

— 

R-109 

D-2 

— 

9081 

See 9432 





9082 

See 9431 






( 1539083 

— 

— 

D-15 


9083 

1539393 

— 

R-177 

D-1S 



j 1539534 

— 

R-178 

D-15 

— 


[ 1539632 

— 




9084 

1539084 

<— 

— 

D-74 

- 

9085 

1539085 

— 

R-T12 

— 


9086 

See 9080 





9087 

1539087 

— 

R-12B 

D-64 or 






D-102 


9088 

See 9503 





9090 

f 1539090 


— 

D-74 

- 


\ 1539S53 

— 

— 

D-74 


9091 

1539091 

— 

— 

D-74 

— 

9093 

1539093 

— 

R-128 

D- 64 or 






D-102 



f 1539093 


R-128 

D-64 or 

~ 

9093 




D-102 



i 1539273 

— 

R-14 

D-1S 

— 


\ 1539337 

RA-77 

R-14 

D-ie 


9095 

1539095 

— 

R-115 

— 


9096 

1539096 

RA-115 




9097 

1539097 


B-117 

D-21 

- 

9098 

1539098 

— 

R-117 

D-2! 

— 

9099 

1539099 

RA-79 

— 

D-1 

■ 

9101 

1539101 

— 

— 

— 

” 

9102 

1539102 


R-119 

D-1 


3103 

1539103 

_ 

R-120 

- 

- 

9104 

1539104 

— 

— 

D-74 


9105 

1539105 

— 

R-109 

D-2 


9106 

See 9307 





9112 

1539112 

RA-118 




9114 

1539114 




- 

9116 

1539116* 

— 

R-BO 

D-IB 

D-ZB 

9117 

1539117 

— 

R-1 22 

— 

— 

9118 

1539118 

— 

R-21 

D-15 

i — 

9120 

f 1539120 

RA-B7 

— 

D-1 



\ 1539394 

— 

R-178 

D-93 




9143 

9144 

9145 
9149 
9147 


9202 

9203 

9204 

9205 

9206 


9225 


1539141* 
1539455* 
1539488* 
See 9515 
1539145 
1539146 
1539147 


1539202 
1539203 
See 9608 
1539205 
15392 0 6* 



9220 

9227 

9228 

9229 

9230 


9231 

9232 


f 855150 
1539221 
855152 
1539222 
855155 
1539223 
855157 
1539224 
855158 
855309 
{ 15392 25 


/ 


855232 
1539226 
855234 
1539227 
855238 
1539228 
855240 
15392 29 
855300 
1533230 


/ 855301 

153 9231 
855303 
1539232 


REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS | 

With 

Without 



Rocker 

Rocker 

Fuel 

Vacuum 

Arm 

Arm 



_ 

R-123 

— 

- 

- 

R-174 

D-90 


__ 

R-124 

— 

- 


— 

— 

— 

_ 

R-17 

D-34 

D-e 

__ 

R-134 

D-54 

D-53 

_, 

R-134 

D-54 

D-53 

- 

R-134 

0-54 

D-53 


R-8D 

D-2 

— 

_ 

R-80 

D-2 

— 


R-BO 

D-2 

— 

_ 

R-SO 

D-2 

— 

- 

R-BO 

D-2 

— 


R-80 

D-2 

— 

RA-104 

— 

D-43 

— 


R-125 

D-1 

— 

__ 

R-15 

D-22 . 

— 

- 

R-132 

D-58 

D-56 


R-16B , 

D-BB j 

D-87 


R-166 

D-86 

D-B7 

- 

R-168 

D-BB 

D 87 



D-Z1 

— 

_ 

R-BO 

0-2 

— 

- 

- 

D-2 


_ 

_ 

— 

- 

- 

— 

“ 

~ 1 


R-80 

D-2 

— 

- 

R-132 

D-5B 

D-56 

RA-43 

_ 

D-2 

- 

RA-43 

R-BO 

D-Z 



R-129 

D-52 

D-53 


R-129 

D-BB 

D-53 

_ 

R-129 

D-52 

D-53 


R-129 

D-9G 

— 

1 _ 

R-1 

— 

—* 


R-1 

— 


_ 

R-125 

D-1 

— 


R-1 

D-1 

— 

- 

H-125 

D-1 

— 

_ 

R-1 

— 

— 

_ 

R-125 

0-1 

— 

_ 

R-1 

— 



R-125 

D-1 

— 


R-1 

— 

— 


R-125 

D-1 

— 


R-1 

— 



R-125 

D-1 

— 

_ 

R-1 

— 



R-1 

1 — 

— 

- 

R-123 

D-1 

— 


R-1 

— 

— 


R-125 

D-1 

— 


! R-1 

— 

— 

_ 

R-l 25 

D-t 

— 


R-1 

— 

— 

_ 

R-125 

D-1 

— 


R-1 

— 

— 


— 

D-1 

— 

_ 

R-1 

— 

— 

- 

R425 

D-1 

■ 


R-1 

— 

- 

_ 

R-125 

D-1 

— 


R-1 

— 

“ 

— 

FMtt 

D-1 



•CemWnitlon Fuel and Vacuum Pomp 
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REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 

■ 


REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS | 

Factory 1 

Pump 1 

Number 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rocker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

9233 

3553 0 8 

_ 

R-1 

— 

- 


1539233 

— 

— 

— 

— 

9234 

855351 

— 

R-1 

— 

— 


1539234 

— 

R-125 

D-1 

— 

9235 

f 855353 

— 

R-1 

— 

— 



1539235 

— 

R-125 

0-1 

1 — 

9236 

r 

355470 

_ 

R-1 

— 

- 


\ 15392 36 

— 

R-125 

D-1 

— 

9237 

/ 855475 

— 

R-1 

*- 

— 


\ 1539237 

— 

R-125 

D-1 

— 


[ 855564 

— 

R-1 

— 

— 

9238 

\ 855989 

— 

R-1 

— 

— 


1 1539233 


R-125 

0-1 

— 

9239 

j 855645 

— 

R-1 

— 

— 


\ 15392 3 9 

— 

R-125 

D-1 

— 

9240 

/ 8556 73 

— 

R-1 

— 

— 


\ 

1539240 

— 

R-125 

D-1 

— 


f 

855814 

— 

R-1 

- 

- 

9241 

^ 1523157 

— 

— 

— 

“ 


1 1539241 

— 

R-125 

D-1 

— 

9242 

f 1521447 

— 

R-1 

— 

— 


\ 1539242 

— 

R-125 

D-1 

— 

9243 

/ 1523162 

— 

R-1 

— 

— 


\ 1539243 

— 

R-125 

D-1 

— 

9244 

1539244 

— 

R-21 

D-15 

“ 

9245 

1539245* 

<— 

R-171 

D-8B or 

D-51 





D-105 


9254 

1539254* 


— 

— 

D-2S 

9255 

1539255 

— 

R-14 

D-16 

— 

9257 

1539257 

— 

R-125 

D-1 

«— 

9253 

15392 58 

— 

R-125 

D-1 

— 

9259 

15392 59 

— 

R-80 

D-2 


8261 

1539261 

— 

R-BO 

D-2 

- 

9262 

See 9593 





926* 

See 9544 





9269 

1539269 

— 

— 

D-74 

— 

9270 

1539270 

— 

R-BO 

D-2 


9274 

1539274 

_ 

— 

D-74 

- 

92S0 

r 

15392*0 

— 

R-129 

D-52 

D-53 


\ 1539529* 

— 

R-129 

D-96 

D-53 

9231 

f 1539281* 

— 

R-129 

D-52 

D-53 


\ 

15395 3 0* 

— 

R-129 

D-96 

D-53 

9282 

See 9537 





9283 

1 1539283* 

- 

R-161 

D-02 

D-B1 

92*4 

15392 84 

_ 

R-165 

D-49 

- 

9285 

1539285* 

—* 

R-166 

D-BO 

D-B1 

9286 

1539286 

— 

R 167 

D-05 

— 

9238 

153928* 

HA-136 

— 

D-49 

" 

9289 

15392 3 9 

— 


D-43 

“ 

9290 

1539290* 

_ 

— 

— 

D-56 

9292 

1539292* 

— 

— 

— 

D-5 6 

9293 

See 9566 





9294 

/ 1539294* 

— 

R-137 

□-62 

D-63 


\ 15395*9* 

— 

R-137 

D-62 

□ -G3 

9295 

15392 95 

— 

R-102 

D-47 


9296 

15392 96 

_ 

— 

D-8 

- 

9297 

J 

r 1539297* 

— 

R-130 

D-16 

D-28 


1 

1539516* 

— 

R-130 

D-18 

D-28 

9306 

J 

f 1537409* 

— 

R-17 

D-34 

D-6 



1 1539306* 

— 

R-142 

D-34 

D-B9 

9307 


f 1539106* 

— 

R-17 

0-34 

D-6 


, 

' 

I 1533307* 

— 

R-142 

D-34 

D-E9 

9303 

15393 08 

- 

R-80 

D-2 


9309 

See 9595 





9311 

See 9594 





9313 

1539313 

— 

R-ao 

D-2 

— 

9314 

1539314 

1 


- 



Replacement 

Type 

Number 


Factory 

Pump 

Number 


3326 


3330 

3334 

3333 

9345 

3346 


9347 

3350 

3352 

9353 

9354 


9413 

3420 

9421 

9429 

9431 


1522226* 

1539326* 


/ 1523133 

1 1539330 

/ 1523290* 

\ [ 533334* 

f 1537390* 
1 15393 33* 

f 1521547* 
\ 1539345* 
j 1523236* 
\ 1539346* 


f 1521681* 
\ 1539347* 

1539350 
1539352 
f 1539353* 
\ 1539556* 

1539364 


REPAIR KITS 


With 

Rocker 

Arm 


9432 

9433 
9437 
9433 

9439 


9442 

9443 


9444 


9445 

9449 


1539413* 

1539552* 
1539420 
1539421 
1539429 
f 1539032 
\ 1539431 


/ 15390*1 

\ 1539432 

1539433 
1539437 
f 655304 
\ 1539433 

See 9649 


Without 

Rocker 

Arm 


R-35 


R-18 
R-25 
R-35 
R-36 
R-35 


R-B4 
R-135 


R-141 

R-141 


DIAPHRAGM KITS 


Fuel 


D-17 


D-37 

D-37 

D-17 

D-1 

D*17 

D-17 


Vacuum 


0-S 


RA-111 

RA-162 


945Q 

9451 

9453 

9457 

9459 


9475 

9485 

94*6 

9494 

9495 


9496 

9501 

9503 

9505 

9514 


1539442 

1539443* 

153*744 

1539444 

See 9563 
Soe 9563 


1539450 

1533974 

1539451 

1539625 

1539453 

1539457 

1539459 


153947 5 
1539485 
15394 86 
See 9631 
1539495 


RA-111 

RA-162 

RA-79 


R-152 or 
R-201 
R-201 
R-60 
R-169 
B-143 
R-127 


D-5 

D-5 

D-42 

D-74 

D-G7 

0-67 

D-74 


R-127 


R-79 


9515 

9531 

9532 
9535 


1539496* 
f 1537365 
15376 6 6 
1539501 
1539033 
\ 1539503 

1539505 
1539514 


R-140 
R-128 


R-170 
R-170 


R-172 
R-159 


1539144* 

1539515* 

1539531 

1539532 

1539535* 


RA-41 

RA-41 


R-129 
R-41 
R-41 
R-190 

R-80 

R-79 
R-175 


D-73 or 
D-117 
D-117 
0-2 

D-18 
0-65 


D-85 

0-1 

D-43 

D-1 


D-3 

D-14 

0-29 

D-6 

D-4 


0-53 

D»51 


D-51 

D-51 


D-72 
D-91 
D-64 or 
0-102 
D-64 oi 
D-102 


D-8 

D-75 

0*75 

D-15 
D-89 

0-10 


D-59 


D-74 


□ -B3 


R-134 


R-14 

R-16B 


D-96 

D-22 

0-22 

D-104 

D-2 

D-2 

D-1 

D-92 


D-54 
D-54 
D-15 
D-18 
0-88 


□ -53 


D-53 

D-53 


*Combi nation Fuel and Vacuum Pump 
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REPAIR and DIAPHRAGM KIT SPECIFICATIONS 

(Continued) 


Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS 1 


Factory 

Pump 

Number 

REPAIR KITS 

DIAPHRAGM KITS | 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Pecker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

Replacement 

Type 

Number 

With 

Rocker 

Arm 

Without 

Rpcker 

Arm 

Fuel 

Vacuum 

9537 


1539282 

_ 

_ 

_ 

_ 


i 

f 1539599* 

— 

R-183 

D-97 or 

D-98 



1539537 

— 

RT80 

D-94 

— 

9599 

< 

1 



D-112 




— 






1539777* 

— 

R-183 

D-112 

D-98 

9539 

15395 58 

_ 

R-80 

D-2 

_ 

9601 

1539601* 

— 

— 

D-112 

D-90 

9539 

1539559 

_ 

_ 

D-74 

— 

9603 

1539603 

— 

— 

— 

— 

9543 


1539543 



D-116 










rl'AllI 








9544 


1539139* 

_ 

R-131 

D-57 

D-59 

9604 

1539604* 

— 

R-195 

D-109 

D-110 



1539268* 


R-l 31 

D-E7 

D-59 

9606 

f 1539204 

RA-109 

R-15 

D-22 

— 



1539544* 

— 

R-131 

D-57 

D-59 


\ 1539608 

— 

— 

— 

— 

9548 

15395 48 


R-125 

□-1 

— 

9609 

See 9786 

— 

■— 

— 

— 







9611 

1C4QG11 




_ 

9549 


1539549* 1 

_ 

R-171 

D-84 

_ 

9612 


( 1538639 


R-79 

D-1 

— 



1539748" 

- 

R-199 

fi He 

- 



{ 1539612 

— 

R-17S 

D-93 

— 




U- 1 li) 



J 







856140 

— 

ft-79 

D-1 

— 



r 1523754 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 



1521851 

— 

R-79 

D-l 

— 

9613 


1537312 

RA-79 

R-79 

D-1 

— 



15230 50 

— 

R-70 

D-1 

— 



i 1539613 

— 

R-178 

D-93 

— 

9557 


1537418 


R-79 

D-l 

— 


\ 

| 1538750 

— 

R-79 

D-1 

— 



15394 72 

— 

■ R-125 

D-1 

— 

9614 

< 

' 1539554 

— 

R-125 [ 

D-1 

— 



1539541 

_ 

* — 


— 



1539614 

— 

R-17B 

D-93 

— 



1539557 

— 

_ 

— 

— 

9615 

1539615* 

— 

— 

— 

— 

9559 

153 9 5 59* 

— 

B-173 

D-91 

D-53 

9616 

1539618 

— 

— 

— 

— 

9580 

1539560 

— 

R-179 

D-SO 

— 

9619 

1539619 

— 

— 


— 

9562 

153 9562* 


R-l 41 

D-67 

D-53 

9620 

1539620 

— 1 

- 

- 

- 



f 1539445 


,_ 

D-70 


9622 

1539622 

— 

— 

— 


9565 


15394 49 

K 

_ 

D-70 

_ 

9623 

1539623 

— 

— 

— 

— 



15395 63 

- 

__ 

. 

_ , 

9626 

1539626* 

— 

R-198 

D-113 

— 

9564 

15395 64 

- 

- 

- 

- 

9627 

1539627 

— 

— 

— 

— 



1537471 

i— 

R-80 

D-2 






- 





| 1537713 

_ 

R-80 

D-2 




f 1539484 

— 

R-66 

D-15 

— 

9566 

J 

15382 28 


R-B0 

D-2 

— 

9631 


1539494 

— 

“ 

D-15 

— 



| 15392 93 

_ 

R-80 

D-2 

— 



1539533 


— 

— 




. 15395 66 

_ 

R-80 

D-2 

— 



1539631 

— 

— 

— 

“ 

9569 

15395 69 

_ 

RT02 

D-47 

_ 



1537472 

RA-e? 

e-79 

D-1 








9631 


15375 3 5 

RA-87 

R-79 

D-1 

— 









. 1539474 

_ m 

R-125 

D-1 

_ 

9570 

153957 0* 


R-182 

□-96 

D-53 



* 1539633 




. _ 

9571 

1539571 

“ 

R-131 or 

D-95 

— 

9634 


1539634 


_ 

_ 

— 




R-202 



9635 

1539 635 

_ 

R-178 

D-93 

_ 

9582 

1539582* 

— 

“* 

— 

D-53 

9636 

1539636 




_ 

9585 

153 9 5 85* 

— 

— 

— 

— 







9587 

1539587 

— 

R-125 

D-1 

— 

9638 


1539638* 

- 

R-197 

D-112 

D-98 








| 

( 1521809 

— 

R-SO 

D-2 

— 

9588 

See 9785 

— 

— 

— 

— 

9639 

< 

1523366 


R-SO 

□-2 

_ 



[ 1539590* 

— 

R-1B6 1 

CM 00 

D-101 or 



[ 1539639 

_, 

_* 

_ 

_ 

9590 






D-110 

9640 


1539640* 

_ 

R-205 

_ 

_ 



1539606* 

— 

R-186 

D-100 

D-101 or 

9641 

1539641 

— 

_ 

_ 

_ 







D-110 

9644 

1539644 

_ 

_ 


_ 

9595 


! 15392 62 

_ 

R-80 

D-2 

_ 








1 

1539593 

— 

R-80 

D-2 

— 

9645 

1539645* 


R-203 

D-117 

_ 

9594 

J 

1539111 

— 

R 80 

D-2 

— 

9648 

1539648* 

_ 

R-206 

D-117 

D-119 


1 

1539594 

— 

— 

— 

— 

9646 

1539646 

_ 

— 

_ 

_ 

9595 

J 

1539109 

— 

— 

D-2 

— 

9647 

1539647 

_ 

_ 




1 

[ 15395 9 5 

— 

— 

D-2 

— 

9649 

I 

f 1539439 

_ 

R-21 

D-15 



— 







! 1539649 

— 

— 

— 

— 



f 1521229 

— 

_ 

D-10 

— 

9650 

1539650 

— 

R-202 

— 

— 



1 IQ? 

□a cc 


rv,in 








933D 



HH-aD 


U“ 1 u 










1 1521746 

RA-S6 

— 

D-10 

— 

9651 

1539651 

— 

— 

— 

— 



1539596 


— 

P-tO 

— 

9765 

/ 1539588 

— 

R-105 

D-5Q 

— 



1539597* 

— 

R-l 03 

D-97 Of 

D-90 


\ 15397SS 

— 

R-185 

D-50 

— 

9597 





D-112 


9786 

1539609 

RA-134 

— 

D-55 

— 



[ 1539776* 

— 

R-l 03 

D-112 

D-98 


1 1539786 

RA-134 

- 

D-55 

— 


^Combination Fuel and Vacuum Pump 
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CONVERSION CHART 

FACTORY PUMP NUMBER TO REPLACEMENT TYPE NUMBER 


HOW TO CONVERT FACTORY PUMP NUMBER TO REPLACEMENT TYPE NUMBER 

This Chart lists complete Factory Pump Numbers numerically and corresponding Replacement Type Numbers. 
Practically all AC pumps are identified by the last 4-digits of the Factory Pump Number which are stamped on the 
edge of the pump mounting flange*. 

This part of the number is never duplicated. 

The complete Factory Pump Number can be determined by using the following formula: 


TO DETERMINE FACTORY PUMP NUMBER 

Prefix 

These 4-Digit Numbers 

with No. 

Stamped on Flange 

152 

1000 to 4000 inclusive 

85 

5001 to 8400 inclusive 

153 

7001 to 0909 inclusive 


EXAMPLES 


No. Stamped 
on Pump 


2007 

5693 

8413 


Add 

Prefix 


152 
85 

153 


Factory 
Pump No. 


1522007 

855893 

1538413 


which is cast in the pump body under the diaphragm, flange. 


have this 4-'digit number stamped on the 

.HP _f _ J. _ D.4MM A AJrrm lijir rtfl IlF 


Factory 

Pump 

Number 


355040 

B55085 

S55086 

855087 

3 55088 

855089 

E55090 

855150 

855151 

855152 

355153 

855154 

355155 

355156 

855157 

855158 

855159 

355160 

855231 

355232 

355233 

855234 

855235 

855236 

855237 

355238 

355239 

855240 

855300 

855301 

855302 

855303 

355104 

355305 

355306 

855307 

855306 

855109 

855310 

355350 

>55351 

155352 

855153 

165356 

365357 

S55359 

855360 

355400 

855401 

855402 

355404 

355405 

855406 

855406 

855409 

855410 

355470 

355471 

355472 

855474 

855475 


Replace ment 
Type 
Number 


5402-A 
5065 

5649- A 

5650- A 
S402-A 

9219 

9220 

9221 
1209-A 


5641-A 

5409-A 

9223 

5156 or 5753 

9224 

9225 
5409-A 
5641-A 
5231 

9226 
S476-A 

9227 
405 

5409-A 

5217 

9226 

5219 

9229 

9210 

9231 
5302 

9232 

5104 or 9436 
5305 
5106 
1209-A 

9233 
9225 
5310 
5679-A 

9234 
89Q9-A 
9215 
5156 
5676-A 
5159 

5360 or 5408 
• 5400 

5401 

5402 
S67S-A 
5611-A 

5406 or 5612 


401 

5410 

9216 

449 

5472 

5474 

9237 


Factory 

Pump 

Number 


355476 

355476 

355479 

855480 

355560 

855561 

355564 

355570 

355600 

855605 

855609 

355640 

355641 

855641 

855644 

355645 

355646 

855648 

855649 

855649 

855650 

855671 

355673 

855676 

855677 

855678 

855679 

355680 

355741 

855742 

855743 

855744 

355745 

855746 

855747 

855748 

855749 

855750 

855751 

855752 

855753 

855754 

855755 

355756 

355757 

855758 

855759 

855760 

855810 

855811 

355812 

355813 

855614 

855815 

855816 

855819 

855821 

355822 

355824 

8 55825 

855826 


Replacement 

Type 

Number 


5478 

5478 

438 


5560 

5898 

9238 

5570 

5600 

5605 

5609 


5641 

402 


5645 or 9239 
5646 

5648 

5649 
5649-A 

5650 
5671 
9240 
5678 

437 

5678 

5679 

5680 

5741 

5742 

5743 or 1346 
410 

5745 

5746 
5978 

5748 

5749 

5750 

5751 

5752 

5753 

5754 

5755 or 9219 
5756 
5757 or 2998 
1826 
5759 
408 

5810 

5811 

5812 

5813 
9241 

5815 

5816 
5819 

5821 

5822 
5824 


5826 


Factory 

Pump 

Number 


355827 

355828 

355829 

355830 

355880 

355881 

355882 

355883 

355884 

355885 

355886 

355887 

355888 

355889 

355890 

355892 

355894 

355895 

355896 

355898 

355899 

855971 

355972 

355974 

855975 

355976 

355977 

355978 

355979 

355981 

355982 

355983 

355985 

355986 

355989 

356051 

356052 

356053 

356055 

356056 

356059 

356060 

356062 

856064 

356065 

356066 

356067 

356068 

356069 

356101 

356102 

856103 

356104 

356105 

856106 

356107 

356108 

856109 

356130 

856132 

356133 


Replacement 

Type 

Number 


5827 

5828 

5829 

5830 

403 
£881 
5882 
5883 
1383-A 

5885 

5886 
£887 
5888 

5889 

5890 
5892 

5894 

5895 
435 

£898 

5899 

5971 

5972 
5974 

404 
5976 

448 

5978 

437 

5981 

5982 
£983 

438 
5986 
9238 

6051 or 2998 

6052 

6053 

6055 

6056 

6059 

6060 

439 


6065 
6066 or 7241 
2983-A 
6068 
6069 
6101 
6102 

6103 

6104 

6105 

6106 

6107 or 1779 
6108 
6109 
6130 

6132 

6133 


Factory 

Pump 

Number 


Replacement 

Type 

Number 


356134 
356136 
856138* 
356139 
356140 
356190 
356191 
856192 
856193 
856194 
856195 
356196 
356197 
856198 
856251 
856262 
356253 
856254 
356255 
356256 
856257 
856268 
356259 
356260 
856261 
356262 
356263 
8 56265* 
S56266 
856268* 
856269 
1521010 
1521011 
1521012 
1521013 
1521014 
1521015 
1521016 
1521017* 
1521018* 
1521019 
1521020 
1521021 
1521022 
1521024 
1521025 
1521026 
1521027 
1521029 
IS21030 
1521110 
1521111 
1521112 
1521113 
1521114 
152111S 
1521116 
1521117 
1521118 
1521119 
1521121 


6134 

6136 
420 

6139 

6140 or 9557 

6190 

6191 

6192 

6193 

6194 

6195 

6196 

6137 

405 

6251 

6252 

406 
501 

6255 

6256 

6257 

6258 
440 

6260 or 1541 

6261 or 1542 


6263 or 439 

442 
580 

443 

444 
470 
502 

1012 

445 
407 

1015 

1016 

446 

447 

448 
1020 

410 

450 

1024 

1025 

1026 
1027 

1029 

1030 
1110 

403 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 
1119 
1121 


Factory 

Pump 

Number 


Replacement 

Type 

Number 


1521122 

1521123 

1521124 

1521125 

1521126 

1521127 

1521129 

1521130 

1521131 

1521112 

1521133 

1521134 

1521135 

1521136 

1521137 

1521118 

1521139 

1521200 

1521201 

1521202 

1521203* 

1521204 

1521205 

1521206 

1521207 

1521208 

1521209 

1521211 

1521211 

1521214 

1521215 

1521216 

1521217 

1521218* 

1521219 

1521220* 

1521221* 

1521222 

1521223 

1521224 

1521225 

1521227 

1521228 

1521229 

1521380 

1521381 

1521382 

1521383 

1521384 

1521389 

1521386 

1521387 

1521388 

1521389 

1521390 

1521391 

1521392 

1521394 

1521395 

1521396 

1521397 


1122 
1121 
1205-A 
1125 or 409 
1126 

1127 or 7189 
544 

1130 or 7355 

1131 

1132 

1133 

409 

1135 

1136 

1137 

1138 

1139 

450 

410 
1202 

451 
1204 
120S-A 

1206 or 7572 
1207 
448 
1209 
419 
1213 

412 

1215 

1216 
6053 

452 or 1218 
1219 

469 or 494 
1221 or 1763 

413 
1223 or 7241 

1224 
1225 or 1678 

1227 

1228 

456 or 9596 
1380 

453 
1382 

454 

455 

1385 

1386 

1387 

1388 

1389 
460 

1391 

456 or 3596 
503 
1395 
554 
1397 


Factory 

Pump 

Number 

Type 

Number 

1521398 

1398 

1521399 

1399 

1521400 

1400 

1521440 

1440 or 7055 

1521441 

1441 or 7241 

1521442 

512 

1521444 

1444 

1521445 

1445 or 1768 

1521446 

1446 

1521447 

9242 

1521448 

1448 

1521449 

1449 

1521450 

417 

1521453 

1453 

1521454 

510 

1521455 

465 

1521456 

457 

1521457 

484 

1521458 

458 

1521459 

591 

1521530 

556 or 1817 

1521531 

1531 

1521532 

1532 

1521533 

1533 

1521534 

1534 

1521535 

1535 

1521536 

414 

1521537 

457 

1521538* 

474 

1521539 

459 

1521540 

459 

1521541 

1541 

1521542 

1542 

1521543 

1543 

1521544* 

415 

1521545* 

416 

1521547* 

1547 or 9345 

1521549* 

489 

1521670 

1670 

1521671 

1671 

1521672 

1672 

1521673* 

462 

1521674 

463 

1521675 

1675 

1521676 

501 

1521677 

580 

1521678 

1678 

1521679 

502 

1521680 

1680 

1521681* 

► 9347 

1521683 

1683 

1521685 

464 

1521686 

1686 

1521687 

512 

1521688 

467 

1521689 

465 

1521761 

1761 

1521762’ 

* 469 or 494 

1521763 : 

* 1763 

1521764 

591 

1521765 

417 


♦Combination Fuel and Vacuum Pump 


Page 25 




















































604 

WEATHERLY 

INDEX 


CONVERSION CHART (Cont’d) 

FACTORY PUMP NUMBER TO REPLACEMENT TYPE NUMBER 


Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

| Replacement 
Type 
Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

1521766 

1766 

1521857 

1857 

1522731 

8348 

1523169 

3169 

1523609 

3609 

1523889 

3889 

1521767 

1767 

1521858 

1858 

1522809 

1775 

1523170 

3170 

1523611 

580 

1523891 

3891 

1521768 

1768 

1521859 

1859 

1522830 

2830 i 

1523178 

3178 

1523616 

3616 

1523895* 

516 

1521770 

1770 

1522110 

2110 

1522847 

1843 

1523184 

3184 

1523618 

3618 

1523896* 

S17 

1521771 

1771 

1522111 

2111 

1522879 

2879 

1523185 

3185 

1523621 

3621 

1523906 

3906 

1521772 

1772 

1522112 

2112 

1522880 

2880 

1523188 

3186 

1523627 

3627 

1523912 

588 

1521771 

1773 

1522113 

2113 

1522881 

2881 

1523187 

3187 

1523628 

3628 

1523913* 

506 

1521775 

1775 

1522114 

2114 

1522980 

2980 

1523188 

3188 or 9330 

1523628* 

508 

1523918* 

452 or 1218 

1521776 

1776 

1522115 

2115 

1522983 

2983 

1523192 

3192 

1523633 

3633 

1523926 

52S 

1521777* 

466 

1522116 

2116 

1522985 

2985 

1523196* 

494 

1523636 

558 

1523927* 

3927 

1521778* 

1778 

1522117 

2117 

1522989 

2989 

1523197 

3197 

1523637 

3637 

1523929 

547 

1521779 

1779 

1522118 

2118 

1522990 

2990 

1523198 

567 

1523638 

3638 

1523931 

3931 

1521786 

1780 

1522119* 

480 

1522992 

2992 

1523200 

3200 

1523640 

497 

1523932 

3932 

1521782 

1782 

1522120 

2120 

1522993 

2991 

1523202* 

495 

1523641* 

441 

1523933 

3933 

1521783 

424 

1522121 

2121 

1522995 

4ZS or 587 

1523210 

3210 

1523642 

498 

1523934 

3934 

1521784* 

434 

1522122 

486 

IS22998 

2998 

1523211 

3211 

1523643* 

485 

1523936* 

3936 

1521785* 

418 

1522123 

2123 

1522999 

2999 

1523219 

3219 

1523644* 

SOD 

1523937* 

579 

1521786 

1786 

1522124 

2124 

1523000*. 

489 

1523220 

3220 

1523647 

588 

1523941 

3941 

1521787 

1787 

1522125 

2125 

1523001 

3001 or 3135 

1523223 

3223 

1523648* 

506 

1523943 

3943 

1521788 

486 

1522127 

2127 

1523002 

3002 

1523224 

3224 

1523682 

3682 

1523944 

3944 

1521789 

419 

1522130 

2130 

1523005 

3005 

1523226 

3226 

1523683 

3683 

1523953 

3953 

1521790 

468 

1522131 

2131 

1523006 

3006 

1523227* 

431 

1523685 

3685 

1523954 

3954 

1521791 

1791 

1522133 

2133 

1523007 

3007 

1523228 

496 

1523686 

3686 

1523956 

3956 or 7635 

1521792 

1792 or 472 

1522134 

2134 

1523008 

490 

1523233 

497 

1523687* 

3687 or 3927 

1523957 

527 

1521793 

1793 

1522135 

2135 

1523009 

491 

1523234* 

441 

1523694* 

480 

1523961 

3961 

1521794 

417 

1522136 

2136 

1523010 

3010 

1523236* 

3236 or 9346 

1523695 

3695 

1523965 

3965 

1521795 

478 

1522141 

2141 

1523011 

3011 

1523217 

498 

1523696 

3696 

1523968 

3968 

1521796 

479 

1522143 

2143 

1523014 

3014 

1523238* 

485 

1523703 

504 

1523971 

3971 

1521797* 

471 

1522144 

2144 

1523015 

3015 

1523253 

3253 

1523711 

3711 or 7515 

1523974 

3974 or 9451 

1521798 

421 

15 22146 

2146 

1523016 

3016 

1523254 

3254 

1523713 

3713 

1523975* 

397S 

1521799 

552 

1522147 

2147 

1523017 

3017 

1523255 

3255 

1523718 

3718 

1523978 

3978 

1521800 

1800 

1522148 

2148 or 3400 

1523019 

3019 

1523256 

3256 

1523720 

3720 

1523981 

3981 

1521801 

1801 

1522149 

439 

1521021 

3021 

1523257 

432 

1523721 

3721 

1523982 

3982 

1521802 

1802 

1522151 

8349 

1523022 

3022 

1523264 

3264 

1523722 

3722 

1523983 

3983 

1521803 

473 

1522152 

482 

1523023* 

492 

1523266 

3266 

1523726 

3726 

1523984 

3984 

1521804* 

474 

1522153 

483 

1523024 

3024 

1523271* 

9126 

1523730 

481 

1523985 

496 

1521805* 

420 

1522154 

484 

1523026 

3026 

1523277 

3277 

1523731 

507 

1523986* 

SIS 

1521806 

555 

1522156 

2156 

1523028 

3028 

1523283 

3283 

1523736 

3736 

1523990 

3990 

1521807 

475 

1522157* 

426 

1523029 

3029 

1523284 

3284 

1523737 

507 

1523991 

3991 

1521808* 

476 

1522158* 

427 

1523034 

3034 

1523289 

499 

1523742 

3742 

1523992* 

520 

1521809 

1809 or 9639 

1522181 

2181 

1523035 

303 S 

1523290* 

3290 or 9334 

1523743 

3745 or 1015 

1523995 

3995 

1521810 

1810 

1522182 

2182 

1523038 

3038 

1523293 

3293 

1523746 

3746 or 9596 

1523999 

3999 

1521811 

1811 

1522183 

2183 

1523040 

3040 

1523306 

461 

1523747 

1399 

1524000 

4000 

1521812 

421 

1522186 

2186 

1523041 

3041 

1523307 

s n 

1523748 

3748 

1537001 

7001 

1521813* 

477 

1522188 

2188 

1523042 

3042 

1523308 

3308 

1523733 

509 

1537003 

7003 

1521814 

1814 

1522189 

472 

1523045 

3045 

1523311 

560 

1523734 

3754 or 9613 

1537004 

7004 

1521S1S 

1815 or 7355 

1522190 

2190 

1523047 

3047 

1523313 

3313 

1523735 

3755 

1537005 

7005 

1521816 

1816 

1522192 

2192 

1523049 

3949 

1523315 

1223 or 7241 

1523736 

3756 

1537007 

7007 

1521817 

1817 

1522200 

2200 

1523050 

3050 or 9557 

1523316 

3316 or 3256 

1523738 

1117 

1537008 

7008 

1521818 

ISIS 

1522204 

8343 

1523052 

3052 

1523320 

503 

1523762 

3762 

1537009 

7009 

1521819 

1819 or 419 

1522205 

8313 

1523052 

3053 

1523327* 

500 

1523764 

3764 

1537035 

7035 

1521820 

512 

1522208 

2208 or 7572 

1523054 

3054 

1523328 

589 

1523766 

3766 

1537037 

7037 

1521821 

1821 

1522209 

2209 

1523055 

3055 

1523329 

481 

1523767 

570 

1537041 

580 (Truck) 

1521822 

1822 

1522210 

2210 

1523056 

3056 

1523338 

3338 

1523770 

413 

1537041 

544 (Tractor) 

1521823 

1823 

1522212 

2212 

1523057 

3057 

1523339 

3339 

1523771 

3771 

1537043 

7043 

1521824 

557 

1522213 

2213 

1523059 

3059 

1523340 

3340 

1523772 

3772 

1537044 

7638 

1521825 

1825 

1522214 

2214 

1523060 

3060 

1523341 

3341 

1523774 

3774 

1537051 

7051 

1521826 

1826 

1522215 

2215 

1523062 

3062 

1523342 

3342 

1523776 

3776 

1537052 

7052 

1521827 

1827 

1522217 

2217 

1523063 

3063 

1523343 

3343 

1523777 

550 

1537055 

7055 

1521828 

478 

1522219 

2219 

1523065 

3065 

1523346 

3346 

1523779 

3779 

1537056 

7056 

1521829 

479 

1522221 

424 

1523066 

3066 

1523348 

3348 

1523785 

3785 

1537057 

7057 

1521830 

1830 

1522224 

2224 or 1817 

1523073 

7283 

1523349 

3349 

1523786 

3786 

1537059 

7059 

1521831 

1831 

1522225 

2225 

1523074 

3074 

1523350 

3350 

1523787 

3787 

1537060 

524 

1521832 

1832 

1522226 

2226 

1523075 

3075 

1523359 

3359 

1523790 

8433 

1537067 

525 

1521833 

1833 

1522227 

487 

1523082 

3082 

1523360 

3360 

1523791 

566 

1537074 

7074 

1521834 

1834 

1522228* 

2228 or 9326 

1523086 

3086 or 3601 

1523361 

3361 

1523795 

3795 

1537083* 

575 

1521836 

1835 

1522231 

2231 

I523087 

3087 

1523362 

3362 

1523798 

3798 

1537087* 

516 

1521836 

1836 

1522232 

2232 

1523088 

3088 

1523363 

3363 

1523811 

502 

1537088* 

575 

1521837 

1837 or 3040 

1522234 

2234 

1523089 

429 

1523364 

3364 

1523812 

3812 

1537094* 

523 

1521838* 

422 

1522235 

2235 

1521101 

3101 

1523366 

3366 or 9639 

1523815 

569 

1537100* 

519 

1521839 

1839 

1522236 

2236 

1523102 

3102 

1523369 

3369 

1523816 

568 

1537101 

531 

1521840 

1840 

1522237 

425 

1523108 

3108 

1523371 

3371 

1523817* 

3817 

1537104 

7104 

1521841 

482 

1522240 

2240 

1523109 

430 

1523372 

3372 

1523825* 

515 

1537105* 

7105 

1521842 

1842 

1522241 

2241 

1523310* 

493 

1523378 

3378 

1523826* 

3826 

1537144* 

7144 

1521843 

1843 

1522242 

2242 

1523111 

Bill 

1523379 

3379 

1523827 

3827 

1537147 

1831 

1521844 

1844 

1522246 

2246 

1523113 

3113 

1523381 

3381 

1523832 

3832 

1537150 

7150 

1521846 

1845 

1522247 

2247 

1523133 

3133 

1523382 

3382 

1523833 

3833 

1537166 

7166 

1521846 

1846 

1522248* 

488 

1523135 

3135 

1523384 

3384 

1523835 

3835 

1537168 

502 

1521847 

1847 

1522249* 

426 

1523137* 

436 

1523386 

3386 

1523843 

3843 

1537171 

7171 

1521848 

1848 

1522250* 

427 

1523138 

591 

1523387 

9214 

1523844 

496 

1537172 

7172 

1521849 

1849 

1522251 

2251 

1523155 

3155 

1523389 

3389 or 3633 

1523846 

591 

1537173 

7113 

1521860 

1850 

1522252 

2252 or 3219 

1523156 

3156 

1523391 

3391 

1523865* 

480 

1537174 

7174 

1521861 

1851 

1522259 

2259 

1523157 

9241 

1523392 

3392 

1523866* 

48D 

1537176 

7176 

1521852 

553 

1522260 

2260 

1523158 

3158 

1523394 

3394 or 3906 

1523867* 

508 

1537177 

7177 

1521853 

1853 or 9557 

1522263 

2263 

1523160 

3160 

1523398 

3398 

1523868* 

518 

1537178 

7178 

1521854 

421 

1522265 

549 

1523162 

9243 

1523400 

3400 

1523869 

590 

1537181 

7181 

1521855 

1855 or 2143 

1522266 

2266 

1523163 

3163 

1523601 

3601 

1523877 

3877 

1537188 

7188 

1521856 

1856 

1522712 

2240 

1523168 

3168 

1523602 

564 

1523884 

3884 

1537189 

7189 


^Combination Fuel and Vacuum Pump p o&e 26 


























604 

WEATHERLY 

INDEX 


CONVERSION CHART (Cont’d) 

FACTORY PUMP NUMBER TO REPLACEMENT TYPE NUMBER 


Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

Factory 

Pump 

Number 

Replacement 

Type 

Number 

1537190 

7190 

1537451 

7451 

1337722 

7722 

1538701 

8701 

1539081 

9081 or 9432 

1539238 

9238 

1537194 

7194 

1537453 

7453 

1537723 

7723 

1538711 

8711 

1539082 

9082 or 9431 

1539239 

9239 

1537201 

7201 

1537459 

7459 

1537744 

543 

1538712 

8712 

1539083 

9083 

1539240 

9240 

1537209 

7203 

1537460 

7460 

1537745 

7745 

1538726 

8726 

1539084 

9084 

1539241 

9241 

1537208 

7206 

1537461 

7461 

1537759 

7759 

1538731 

8731 

1539085 

9085 

1539242 

9242 

1537213 

7213 

1537462 

7462 

1537760 

7760 

1538737 

8737 

1539086 

9086 or 9080 

1539243 

9243 

1537215 

721ft 

1537465 

7465 

1537761 

7761 

1538744 

8744 or 9444 

1539087 

9087 

1539244 

9244 

153721ft 

7218 

1537470 

7470 

1537763 

7763 or 3283 , 

1538750 

8750 or 9614 

1539088 

9088 or 9503 

1539245* 

9245 

1537220 

7220 

1537471 

7471 or 9566 

1537765 

7765 

1538752 

8752 

1539089* 

575 

1539246* 

493 

1537222 

7222 

1537472 

7535 

1537766 

7766 

1538753 

8753 

1539090 

9090 

1539247* 

431 

1537227 

7227 

1537473 

7473 

1537774 

563 

1538772 

8772 

1539091 

9091 

1539248* 

495 

1537228 

7228 

1537476 

7476 

1537784 

7784 

1538779 

8779 

1539092 

527 

1539249* 

414 

1537229 

7610 

1537478 

7478 

1537793 

7793 

1538780* 

6780 or 585 

1539093 

9093 

1539250* 

418 

1537230 

7230 

1537479 

560 

1537808 

7808 

1538791 

8791 

1539094 

527 

1539251* 

426 

1537234 

7234 

1537483 

7483 

1537814 

7814 

1538810 

8810 

1539095 

3095 

1539252* 

427 

1537241 

7241 

1537484 

7484 

1537833 

7833 

1538813 

8813 

1539096 

9096 

1539253* 

494 

1537242 

7242 

1537489 

7489 or 7513 

1537855 

7855 

1538823 

8823 

1539097 

9097 

1539254* 

9254 

153724ft 

7245 

1537491 

7491 

1537856 

7189 

1538835 

8835 

1539098 

9098 

1539255 

9255 

]537252 

7252 

1537502 

7502 

1537857 

7857 

1538843 

8843 

1539099 

9099 

1539257 

9257 

153725ft 

7255 

1537507 

7507 

1537861 

7861 

1538873 

3873 

1539101 

9101 

1539258 

9258 

1537256 

7256 

1537508 

7508 

1537893 

7893 

1538874 

8874 

1539102 

9102 

1539259 

9259 

1537257 

503 

1537510 

7510 

1537906 

7906 

1538875 

8875 

1539103 

9103 

1539261 

9261 

1537258 

7258 

1537511 

7511 

1537910 

7910 

1538881 

8881 

1539104 

9104 

1539262 

9262 or 9593 

1537267 

7267 

1537513 

7513 

1537912 

7912 or 3019 

1538886 

572 

1539105 

9105 

1539268* 

9268 or 9544 

1537270 

7270 

1537514 

7514 

1537913 

7913 

1538895 

8895 

1539106* 

9106 or 9307 

1539269 

9269 

1537271 

7271 

1537515 

7515 

1537919 

7919 

1538896 

8896 

1539108* 

583 

1539270 

9270 

1537272 

7272 

1537516 

7516 

1537923 

7923 

1538900 

8900 

1539109 

584 

1539273 

9093 

1537273 

7273 

1537517 

7517 

1537935 

7935 

1538905 

8905 

1539112 

9112 

1539274 

9274 

1537281 

562 

1537518 

7518 

1537936 

7936 

1538906 

8906 

1539114 

9114 

1539275 

591 

1537283 

7283 

1537520 

7520 

1537954 

7954 

1538907 

8907 

1539116* 

9116 

1539280* 

9280 

1537284 

565 

1537521 

7521 

1537957 

7957 

1538908 

8908 

1539117 

9117 

1539281* 

9281 

1537301 

7301 

1537524* 

7524 

1537964 

7964 

1538909 

8909-A 

1539118 

9118 

1539282 

9282 or 9S37 

1537311 

7311 

1537529 

7529 

1537966 

7966 

1538913 

8913 

1539119 

578 

1539283* 

9283 

1537312 

3754 or 9613 

1537533 

7533 

1537967 

7967 or 8772 

1538914 

8773 

1539120 

9120 

1539284 

9284 

1537315 

7313 

1537534 

7534 

1537970 

7970 

1538915 

8915 

1539121 

9121 

1539285* 

9285 

1537317* 

539 

1537535 

7535 

1537971 

7973 

1538917 

8917 

1539122 

9122 or 7572 

1539286 

9286 

1537320 

538 

1537538 

7538 

1537983 

7983 

1538921 

8921 

1539123 

9123 

1539287 

592 

1537321* 

7321 

1537541 

7541 

1537984 

7984 

1538923 

573 

1539125 

9125 

1539288 

9288 

1537330* 

535 

1537542 

7542 

1538063 

8063 

1538927 

8927 

1539126* 

9126 

1539289 

9289 

1537331 

7331 or 7513 

1537543 

7341 

1538099* 

8099 

1538937 

8937 

1539127 

9127 

1539290* 

9290 

1537332 

7332 

1537545 

7545 

1538101 

8101 

1538947 

8947 

1539128 

9128 

1539292* 

9292 

1537337* 

529 

1537546 

7546 

1538118 

8138 

1538963 

3963 

1539129 

9129 

1539293* 

9293 or 9566 

1537338* 

530 

1537547 

7547 

1538153 

8153 

1538970 

8970 

1539130 

9130 

1539294* 

9294 

1537341 

7341 

1537550 

7550 

1538185 

8185 

1538971 

8971 

1539131 

9131 

1539295 

9295 

1537342 

7342 

1537551 

7551 

1538190 

8190 

1538973 

8973 

1539133 

9133 

1539296 

9296 

1537347 

7347 

1537555 

7555 

1538191 

8191 

1538986 

8986 

1539134 

550 

1539297* 

9297 

1537348 

7348 

1537556 

551 

1538219 

8219 

1538988 

8988 

1539135 

9135 

1539304 

43a 

1537349 

7349 or 1015 

1537561 

7561 

1538225 

8225 

1538991 

8991 

1539136 

9136 

1539305* 

506 

1537350 

7350 

1537563 

7563 

1538228 

8228 or 9566 

1539003 

9003 

1539139* 

586 or 9544* 

1539306* 

9306 

1537351 

7351 

1537566 

7566 

1538242 

8242 

1539005 

9005 

1539140 

9140 

1539307* 

9307 

1537352 

7352 

1537568 

7568 

1538246 

8246 

1539020 

9020 

1539142* 

9142 

1539308 

9308 

1537354 

7354 

1537569 

7569 

1538259 

8259 

1539033 

9033 

1539143* 

9143 

1539309 

9309 or 9595 

1537355 

7355 

1537570 

7570 

1538260 

8260 

1539034 

9034 

1539144* 

9144 or 9515 

1539311 

9311 or 9594 

1537357 

7357 

1537571 

7571 

1538265 

8265 

1539035 

9035 

1539145 

9145 

1539312* 

442 

1537358* 

536 

1537572 

7572 

1538270 

8270 

1539036 

9036 

1539146 

9146 

1539313 

9313 

1537360 

7360 

1537573 

7573 

1538272 

8272 

1539037 

9037 

1539147 

9147 

1539314 

9314 

1537362 

7362 

1537578 | 

7578 

1538274 

8274 

1539038 

903ft 

1539202 

9202 

1539315* 

415 

1537365 

9501 

1537579 

7579 

1538275 

8275 

1539041 

9041 

1539203 

9203 

1539316* 

416 

1537369 

7369 

1537594 

7594 

1538277 

8277 

1539042 

588 

1539204 

9204 or 9608 

1539317* 

462 

1537371 

7371 

1537595 

7595 

1538279 

8279 

1539043 

9043 

1539205 

9205 

1539318* 

466 

1537372 

7372 

1537600 

7600 

1538285 

8285 

1539044 

9044 

1539206* 

9206 

1539319* 

471 

1537373 

7373 

1537604 

7604 

1538291 

8291 

1539047 

571 

1539207 

587 

1539320* 

474 

1537378 

540 

1537626 

7626 

1538512 

8312 

1539050 

9050 

1539208 

588 

1539321* 

420 

1537380 

7380 

1537627 

7627 

1538313 

8313 

1539051 

9051 

1539211 

589 

1539322* 

476 

1537381 

7331 

1537630 

7630 

]538330 

8330 

1539052 

9052 

1539214 

9214 

1539323* 

477 

1537382 

7332 

1537635 

7635 

1538337 

8337 

1539053 

9053 

1539215 

590 

1 539324* 

422 

1537383 

591 

1537636 

7636 

1538344 

3637 

1539054 

9054 

1539216* 

585 

1539325 

7784 

1537389 

533 

1537637 

7637 

1538348 

8348 

1539055 

9055 

1539217* 

9217 

1539326* 

9326 

1537390* 

7390 or 9339 

1537638 

7638 

1538349 

8349 

1539056 

9056 

1539218* 

9218 

1539327* 

488 

1537396 

7396 

1537639 

7639 

1538377 

8377 or 8835 

1539057 

9057 

1539219 

9219 

1539328* 

489 

1537398 

532 

1537640 

7640 

1538396 

8396 

1539058 

9058 

1539220 

9220 

1539329* 

492 

1537402 

546 

1537657 

7657 

1538412 

8412 

1539059 

9059 

1539221 

9221 

1539330 

9330 

1537403 

524 

1537662 

7662 

1538431 

8431 

1539060 

9060 

1539222 

9222 

1539331* 

441 

1537406* 

7406 

1537666 

9501 

1538433 

8433 

1539061 

9061 

1539223 

9223 

1539332* 

485 

1537409* 

7409 or 9306 

1537667 

7667 

1538435 

8435 

1539062 

9062 

1539224 

9224 

1539334* 

9334 

1537410 

7410 

1537700 

545 

1538447 

8447 

1539063 

9063 

1539225 

9225 

1539335* 

500 

1537413 

534 

1537702 

7702 

1538448 

8448 

1539065 

9065 

1539226 

9226 

1539336 

8460 

1537416* 

537 

1537703 ; 

7703 

1538449 

8449 

1539066 

568 

1539227 

9227 

1539337 

9093 

1537417 

560 

1537704 

7704 

1538450* 

8450 

1539067 

540 

1539228 

9228 

1539339* 

9339 

1537420 

7420 

1537705 

7705 

1538460 

8460 

1539068 

527 

1539229 

9229 

1539342* 

436 

1537421 

548 

1537709 

7709 

I538529 

543 

1539071 

9071 or 7189 

1539230 

9230 

1539345* 

9345 

1537437 

7437 

1537711 

7711 

1538597 

8597 

1539072 

9072 

1539231 

9231 

1539346* 

9346 

1537438 

7436 or 9557 

1537712 

7712 

1538616 

8616 

1539073 

574 

1539232 

9232 

1539347* 

9347 

1537439 

559 

1537713 

7713 or 9566 

1538639 

8639 or 9612 

1539074* 

582 

1539233 

9233 

1539350 

9350 

1537445 

590 

1537714 

429 

1538642 

8642 

1539075 

9075 

1539234 

9234 

1539352 

9352 

1537447 

7447 

1537715 

7715 

1538655 

8655 

1539076 

9076 

1539235 

9235 

1539363* 

9353 

1537449 

7449 

1537719 

7719 

1538663 

8663 

1539079 

9079 

1539236 

9236 

1539354 

9354 j 

1537460 

7450 

1537720 

7720 

1538697 

8697 

1539080 

9080 

1539237 

9237 

1539356 

5408 


^Combination Fuel and Vacuum Pump 
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604 

WEATHERl,* 
i NDEX 


CONVERSION CHART (Cont’d) 

FACTORY PUMP NUMBER TO REPLACEMENT TYPE NUMBER 


Factory 

Pump 

Number 


1539357 
1539358 
1539359 
1539369 
1539361 
1539362 
1539363 
1539364 
1539365 
1539366 
1539367 
1539368 
1539369 
1539370 
1539371 
1539372 
1539373 
1539374 
1539173 
1539376 
1539377 
1539378 
1539379 
I539380 
1539381 
1539382 
1539383 
1539384 
1539385 
1539336 
1539387 
1539188 
1539389 
1539190 
1539391 


Replacement 

Type 

Number 


5410 

5570 

5759 

5316 

5881 

5972 

5931 

6251 

6255 

1121 

1227 

1197 

1400 

1446 

1683 

1767 

1802 

2125 

2131 

2192 

2261 

2993 

3007 

3055 

3158 

1168 

3349 

3150 

3164 

3192 

1748 

7043 

7222 

7332 

7518 


Factory 

Pump 

Number 


1539192 

1539191 

1539194 

1539195 

1539196 

1539397 

1539398 

1539399 

1539401 

1539402 

1539401 

1539404 

1539405 

1539406 

1539407 

1539408 

1539409 

15394111 

1539411 

1539412 

1539411 

1539414 

1539415 

1539416 

1539417 

1539418* 

1539420 

1539421 

1539422 

1539429 

1539431 

1539412 

1539423 

1539414 

1539425 


Replacement 

Type 

Number 

7529 

9083 

9120 

9121 
435 
405 

412 

501 

478 

479 

482 

483 

484 
487 

497 

498 
503 

413 

502 
531 
512 
£34 

540 
527 
527 

9418 

9420 

9421 or 538 

541 
9429 

9421 

9422 
9433 
8810 
3066 


Factory 

Pump 

Number 

1539436 

1539437 

1539438 

1539439 

1539442 

1539442* 

1539444 

1539445 

1539446 

1530448* 

1539449 

1530450 

1530451 

1539452 

1539453 

1539454 

1530455* 

1530457 

1530459 

1539472 

1539474 

1539475 

1539484 

1539485 

1530486 

1539488* 

1539491 

1539492 

1539493 

1539494 

1539495 

1539406* 

1530500 

1539501 

1539502* 


Roplacemen t 
Type 
Number 

5600 
9417 
9438 

9430 or 9649 

9442 

9443 

9444 

0445 or 9562 
8895 
0126 

9449 or 9563 

9450 

9451 
3283 
9453 

563 

0143 

9457 

9459 

6140 or 9557 
7535 
9475 

9494 or 9631 

9485 

9486 
9143 

2879 

2880 
2881 

9494 or 9631 

9495 

9496 
8017 
9501 
9217 


Factory 

Pump 

Number 

1539503 

1539505 

1539513 

1539514 

1539515* 

1539516* 

1530528* 

1530S20* 

1539530* 

1539531 

1530522 

1530533 

1530534 

1539535* 

1539536* 

1539537 

1539538 

1530539 

1539541 

1539543 

1539544* 

1539546 

1539548 

1539549* 

1539550 

1539551* 

1539552* 

1539553 

1539554 

1539555 

1530556* 

1539557 

1539550* 

15395GO 

1539562* 


Replacement 

Type 

Number 

9503 

9505 

580 

9514 

9515 
9297 
9218 
9280 
0281 

9531 

9532 
9631 
9083 
0535 
7406 
0527 
9538 
9530 
9557 
0543 
9544 
7572 
9548 
0549 
9005 
9126 
9418 
9090 
9614 
9555 
9352 
9557 
0559 
9560 
9562 


Factory 

Pump 

Number 

1539563 

1539564 

1539565 

1539566 

1539568 

1539569 

1530570* 

1539571 

1539572 

1539574 

1530577 

1539579* 

1539582* 

1539585* 

1539587 

1530588 

1539589* 

1539590* 

1539592 

1530594 

1530596 

1539597* 

1539599* 

1539601* 

1539603 

1539604* 

1539606* 

1539608 

1539609 

1539610 

1539611 

1539612 

1539613 

1539614 

1539615* 


Replacement 

Type 

Number 

9563 

9564 
7833 
9566 

405 

9569 

9570 

9571 
7166 

587 

7451 

436 

0582 

0585 

0587 

0588 or 9785 
9294 
9590 
0592 
9594 
9506 
9597 
9590 
0601 

9603 

9604 
9590 
0608 

9609 or 9786 
2830 

9611 

9612 

9613 
3614 
9615 


Factory 

Pump 

Number 

1539618 

1539619 

1539620 

1539621 

1539622 

1539623 

1539624 

1530625 

1539626* 

1539627 

1539628 

1539629 

1530631 

1530632 

1530633 

1539634 

1539635 

1530636 

1539638* 

1539639 

1539640* 

1539641 

1530644 

1539645* 

1539646 

1539647 

1530648* 

1530640 

1539650 

1539651 

1539652 

1530748* 

1539776* 

1530777* 

1539785 
1539786 


Replacement 
. Type 
Number 

9618 
9610 
0620 
419 

9622 

9623 
1817 
0451 
0626 
0627 

425 
512 
9631 
0083 
0633 

9634 

9635 

9636 
9638 
0639 
0640 
9641 

9644 

9645 
0646 

9647 

9648 

9649 

9650 

9651 

9652 
9549 
9597 
9599 

9785 

9786 


tCemtiTnatfon Fuel and! Vacuum Pump 
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SUGGESTED LIST PRICE SCHEDULE-AC FUEL PUMPS, KITS, PARTS, ETC. 

REVISED 2-1-51 —SUPPLEMENTED 5-1-51 


PRICES PER EACH UNLESS OTHERWISE INDICATED 

The items listed herein ore subject to the resole price maintenance provision of the Fair Trade Acts of those States having such legislation- 


FUEL PUMPS (NEW) ^ 


TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

4 D 1 .... 

.. 9.50 

474 .... 

... 17.50 

548 .... 

., 6.50 

1136 .... 

.. 8,50 

±1791 ... 

,., 8.50 

2148 .... 

.. 15.00 ! 

402 .... 

... 9.50 

475 .... 

... 7.00 

549 .... 

.. 11.00 

1137 .... 

. . 8,50 

1793 ... 

... 8.50 

2156 .... 

.. 15.00 

403 .... 

... 12.00 i 

476 .... 

... 15.00 

550 .... 

.. 12.00 

1138 .... 

. , 8.50 

1800 ... 

.,. 8.50 

12181 .... 

.. 8.50 

404 .... 

... 12.00 | 

477 . 

... 17,50 

551 .... 

.. 11.00 

1139 .... 

. . 15.00 

1801 ... 

... 8.50 

2182 .... 

.. 12,00 

405 .... 

... 6-00 

478 .... 

.., 7.00 

552 .... 

.. 9,50 

1202 .... 

. . 11.00 

1802 ... 

.. . 8.50 

2183 .... 

.. 12.00 

406 .... 

... 11.00 

479 .... 

... 9.50 

553 .... 

.. 9.50 

1204 .... 

.. 11.00 

1809 .... 

... 15.00 

2186 + . + - 

,, 8.50 

407 ... 

... 9.50 

480 .... 

... 17.50 

554 .... 

.. 11.00 

fl 205 .... 

.. 9.50 

1810 .... 

... 15.00 

2188 .... 

.. 8.50 

408 .... 

... 8.00 

481 .... 

... 8.50 

555 .... 

.. 11.00 

1205 - A . . 

. 9.50 

1811 .... 

,. . 8,50 

2190 .... 

15.00 

409 .... 

... 15,00 

482 .... 

... 7.00 

t 556 .... 

.. 9.50 

11206 .... 

.. 15.00 

1814 .... 

.. 8.50 

2192 .... 

.. 9.50 

410 .... 

.. . 9,50 

483 .... 

... 7.00 

557 .... 

.. 9.50 

1207 .... 

.. 8.50 

tT 815 .... 

,.. 15.00 | 

{2200 .... 

. . 11.00 

±411 .... 

... 8.00 

484 .... 

... 7.00 

558 .... 

11,00 

1209 .... 

.. 9.50 

1816 .... 

... 15.00 

f 2208 .... 

.. 15.00 

412 .... 

... 9.50 

485 . 

... 17.50 

559 .... 

.. 9,50 

1209 - A .., 

.. 9,50 

1817 .... 

... 8.50 

2209 .... 

., 8,50 

413 ... 

... 9.50 

486 .... 

,.. 9.50 

560 .... 

.. 10.00 

fl 213 .... 

.. 11.00 

1818 .... 

... 8.50 

f 2210 .... 

.. 15.00 

414 .... 

... 7.00 

487 .... 

... 6.50 

562 ... 

.. 10.00 

1215 ... 

.. 11.00 

11819 .... 

.. 8.50 

2212 .... 

.. 15,00 

415 .... 

... 17.50 i 

488 .... 

... 17.50 

563 . 

.. 11,00 

1216 . 

.. 11.00 1 

1821 .... 

15.00 

2213 ... 

.. 12.00 

416 .... 

... 17.50 1 

489 .... 

... 17.50 

564 .... 

.. 10.00 

t 1219 .... 

.. 15.00 

1822 .... 

... 17,50 

2214 .... 

.. 10,00 

417 .... 

... 4.96 

490 .... 

.. 9.50 

565 .... 

.. 15.00 

f 1223 .... 

., 8,50 

1823 .... 

... 12.00 

2215 .... 

.. 12.00 

418 .... 

... 17.50 

491 .... 

... 7.00 

566 .... 

.. 15.00 

1224 .... 

.. 15.00 

1825 .... 

.. 8.50 

2217 .... 

.. 8.50 

419 .... 

... 7.00 

492 .... 

... 17.50 

567 .... 

.. 11.00 

1227 .... 

.. 12.00 

1826 .... 

... 8,50 

2219 .... 

.. 8.50 

420 .... 

... 17.50 

493 .... 

... 15.00 

568 .... 

. . 11.00 

1228 .... 

.. 15.00 

1827 .... 

... 15-00 

f 2224 .... 

.. 8.50 

421 Jtlt 

... 4.96 

494 .... 

... 17.50 

569 .... 

.. 4.96 

1380 .... 

. 15.00 

T 830 .... 

. 15,00 

2225 .... 

.. 15.00 

422 .... 

... 17.50 

495 .... 

... 15.00 

570 .... 

.. 9.50 

1382 . 

. . 8,50 

1831 .... 

.. . 8.50 

2226 .... 

.. 8.50 

{423 .... 

... 6.50 

496 .... 

... 8.00 

571 .... 

.. 4.96 

1383 - A .. 

.. 12.00 

1832 .... 

... 8.50 

{2228 .... 

.. 15.00 

'424 ... 

... 6.50 

497 .... 

... 6.50 

572 .... 

.. 4.96 

11385 .... 

, 8,50 

1833 .... 

... 24.00 

2231 .... 

,, 15.00 

425 ... 

... 6.50 

498 .... 

... 6.50 

573 . 

.. 6.50 

1386 .... 

. . 8,50 

1834 

... 9,50 

2232 .... 

.. 12.00 

426 .... 

... 17.50 

499 .... 

... 9.50 

574 .... 

... 8.00 

1387 .... 

, . 8.50 

1835 ... 

... 9.50 

2234 .... 

.. 12,00 

427 .... 

.... 17.50 

500 .... 

... 17.50 

575 .... 

... 17.50 

fl 388 .... 

.. 8.50 

1836 ... 

11.00 

2235 .... 

.. 17.50 

1428 .... 

... 6,00 

501 .... 

... 8.00 

|576 .... 

... 6.50 

1389 .... 

.. 8.50 

1837 ... 

... 8,50 

2236 .... 

24,00 

429 .... 

... 4.96 

502 .... 

... 8.00 

1577 .... 

... 5.50 

1391 .... 

.. 11.00 : 

1839 ... 

... 9.50 

2240 .... 

.. 8.50 

430 .... 

.... 8.50 

503 .... 

... 8.00 

578 .... 

... 4.96 

t 1395 .... 

.. 8.50 

1840 ... 

... 12.00 

2241 .... 

,. 15,00 

431 .... 

... 15.00 

504 .... 

... 4.96 

579 .... 

... 15.00 

1397 .... 

.. 8,50 

1842 ... 

... 12.00 

2242 .... 

.. 12.00 

432 ... 

.... 4.96 

{505 .... 

... 5.50 

580 .... 

... 15.00 

1398 .... 

.. 8,50 

1843 ... 

... 15,00 

2246 .... 

.. 10,00 

434 ... 

.... 17.50 

506 .... 

... 15.00 

582 .... 

... 15.00 

1399 .... 

. . 8.50 

1844 ... 

... 8.50 

2247 .... 

.. 10.00 

435 ... 

.... 9.50 

507 .... 

... 8.00 

583 .... 

.. . 15.00 

fl 40 Q .... 

. . 15.00 

1845 ... 

... 15,00 

2251 .... 

.. 8.50 

436 ... 

.... 17.50 

508 .... 

... 15.00 

| 5 B 4 .... 

... 8.50 

11441 .... 

+ . 8.59 

1846 ... 

... 12.00 

t 2252 .... 

.. 11.00 

437 .... 

... 10.00 

509 . 

... 4.96 

585 .... 

... 17.50 

1444 .... 

.. 10.00 

1847 ... 

... 15.00 

f 2259 .... 

.. 8.50 

438 ... 

.... 9.50 

510 .... 

... 7.00 

586 .... 

... 15.00 

1446 .... 

., 8.50 

1848 ... 

.,. 8.50 

f 2260 .... 

.. 10.00 

439 .... 

... 10.00 

1511 .... 

.,. 8.00 

587 .... 

... 6.00 

1448 .... 

.. 8.50 

11849 ... 

.. 8.50 

12263 .... 

,, 8.50 

440 .... 

.... 24.00 

512 .... 

,. . 7.00 

588 .... 

... 5.50 

1449 .... 

.. 11.00 

1850 ... 

.,. 8-50 

2266 .... 

.. 8.50 

44 T .... 

... 15.00 

{514 .... 

... 9.50 

|589 .... 

... 10.00 

1453 .... 

.. 15.00 

1851 ... 

... 10.00 

2879 .... 

,, 24.00 

442 .... 

... 17.50 

515 .... 

... 15.00 

590 .... 

... 9.50 

1531 .... 

.. 15.00 

XI 853 ... 

... 9.50 

2880 .... 

.. 24.00 

443 .... 

.... 15.00 

518 .... 

... 15.00 

591 .... 

.. . 4.96 

1532 .... 

.. 10.00 

1856 ... 

... 12.00 

2881 .... 

.. 24.00 

444 .... 

.... 10.00 

517 .... 

... 17.50 1 

592 .... 

... 4.96 

1533 .... 

, . 11.00 

1857 ... 

... 12.00 

12980 .... 

.. 24,00 

445 .... 

.... 15.00 

518 .... 

... 17.50 

1012 ... 

... 11.00 

1534 .... 

.. 10-00 

|1858 ... 

... 12,00 

2983 .... 

.. 11,00 

446 .... 

.... 15.00 

519 .... 

... 15.00 

1015 ... 

... 15.00 

fl 535 .... 

, . 8.50 

1859 ... 

... 15.00 

2983 - A ., 

.. 11.00 

447 .... 

.... 17.50 

520 .... 

... 15.00 

1016 ... 

.. . 8.50 

1541 .... 

.. 15.00 

f 2110 ... 

.. 8.50 

{2985 .... 

.. 8.50 

448 .... 

... . 9.50 

{521 .... 

... 17.50 

1020 ... 

15.00 

1542 .... 

.. 15.00 1 

2111 ... 

,.. 8.50 

2989 .... 

.. 12,00 

449 .... 

.... 9.50 

523 .... 

... 15.00 

1024 ... 

... 8.50 

fl 543 .... 

.. 8,50 

2112 ... 

... 15.00 

2990 .... 

.. 12.00 

450 .... 

.... 9.50 

524 .... 

.. . 8.00 

1025 ... 

... 9.50 

1670 .... 

.. 8.50 

t 2113 ... 

... 12.00 

2992 .... 

.. 8.50 

451 ... 

.... 17.50 

525 .... 

... 9.50 

1026 ... 

... 8.50 

1671 .... 

.. 8.50 

2114 ... 

... 12.00 

2993 .... 

.. 8.50 

453 ... 

.... 9.50 j 

527 .... 

.... 4.96 

1027 ... 

... 11,00 

1672 .... 

. . 8.50 

2115 ... 

... 8.50 

2998 . 

,, 15.00 

454 ... 

.... 9.50 

528 .... 

.,.. 9.50 

1029 ... 

... 11.00 

1675 .... 

. 8.50 

2116 ... 

... 8.50 

2999 .... 

.. 8.50 

455 ... 

.... 11.00 

529 .... 

... 15.00 

1030 ... 

... 8.50 

1678 .... 

.. 15.00 

2117 ... 

... 11.00 

3002 .... 

,. 15.00 

456 ... 

..,, 9.50 

530 .... 

.... 15.00 

1110 ... 

... 15.00 

fl 680 .... 

.. 11 JOO 

2118 ... 

... 12.00 

3005 .... 

.. 12.00 

457 ... 

.... 9.50 

531 .... 

... 4.96 

1112 ... 

... 15.00 

fl 683 .... 

.. 8.50 

2120 ... 

... 8.50 

3006 .... 

.. 8.50 

458 ... 

.... 9.50 

532 .... 

.... 6.50 

1113 ... 

,. . 8.50 

1686 .... 

.. 12.00 

2121 ... 

... 8.50 

3007 .... 

.. 8.50 

459 ... 

.... 6,50 

533 .... 

... 6.50 

1114 ... 

... 11.00 

1761 .... 

.. 11.00 

2123 ... 

... 15.00 

3010 . 

.. 12.00 

460 ... 

.,.. 9.50 

534 .... 

.... 7,00 

1115 ... 

... 11,00 

1766 .... 

. . 8,50 

2124 ... 

... 15.00 

f 3011 .... 

.. 15.00 

461 ... 

.... 4.96 

535 .... 

... . 15,00 

1116 ... 

.., 9.50 

1767 .... 

.. 8.50 

2125 ... 

... 8.50 

3014 .... 

.. 11.00 

462 ... 

.... 15.00 

536 .... 

. . .. 15-00 

1117 ... 

... 8.50 

1768 .... 

.. 15.00 

12127 ... 

... 8.50 

3015 .... 

,, 8,50 ' 

463 ... 

.... 7.00 

537 ... 

.... 15.00 

tins ... 

... 10.00 

±1770 .... 

. . 8.50 

2130 ... 

.. . 8.50 

3016 .... 

.. 10.00 

464 ... 

.... 12.00 

538 ... 

.... 4.96 

1119 ... 

... 11.00 

1771 .... 

. . 11.00 

2131 ... 

.. . 8.50 

3017 .... 

.. 12.00 

465 ... 

.... 7.00 

539 ... 

.... 15.00 

1121 ... 

.. . 8.50 

1772 .... 

.. 8.50 

2133 ... 

-.. 8.50 

3019 .... 

.. 12.00 

466 ... 

.... 17.50 

540 ... 

.... 4.96 

til 22 ... 

... 8.50 

1773 .... 

... 15.00 

2134 ... 

... 15.00 

3021 .... 

.. 8.50 

467 ... 

.... 9,50 

1541 ... 

.... 4.96 

1123 ... 

.. . 7.00 

1775 .... 

.. 8.50 

t 2135 ... 

... 12.00 

3022 .... 

.. 12.00 

468 ... 

.... 12.00 

{542 ... 

.... 8.00 

1126 ... 

... 8.50 

1776 .... 

... 10.00 

2136 ... 

... 17.50 

t 3024 .... 

. . 8.50 

|469 ... 

.... 17.50 

543 . 

., . . 4.96 

til 30 ... 

... 8.50 

1779 . 

.. 15.00 

2141 ... 

... 15.00 

3026 .... 

.. 12,00 

470 ... 

,.,. 9.50 

544 ... 

.... 15.00 

1131 ... 

... 11,00 

1780 ... 

... 11.00 

2143 ... 

... 8.50 

3028 .... 

.. 8.50 

471 ... 

.... 17.50 

545 ... 

.... 9.50 

1132 , . 

... 11.00 

1782 .... 

.. 10-00 

2144 ... 

-. . 8.50 

3029 .... 

... 11.00 

472 ... 

,... 9.50 

546 ... 

.... 6.50 

1133 ... 

... 11,00 

1786 .... 

... 17.50 

2146 ... 

... 8.50 

3034 .... 

... 15.00 

473 ... 

.... 12.00 

547 ... 

.... 8.50 

1135 ... 

.... 15.00 

±1787 .... 

... 15.00 

2147 ... 

... 12.00 

3035 .... 

.. 8.50 


★New Item. f Increase. i Decrease. Peso 29 

These prices supersede oil previous prices on the AC products here listed, 


t Discontinued. fObscleta 

Prices listed do not include any labor charges for Imfdilation. 
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SUGGESTED LIST PRICE SCHEDULE—AC FUEL PUMPS, KITS, PARTS, ETC. 

REVISED 2-1-51 —SUPPLEMENTED 5-1-51 


The Hems listed herein ere subject to the resole price momtenonce provi sion of the Foir Trade Acts of those Stoles having spell legislation. 

~ FUEL PUMPS (NEW) (Cont’d) 


TYPE LIST 

TYPE LIST i 

TYRE LIST 

TYPE LIST 

TYPE LIST 

TYPE LIST 

13038 . 12-00 

3040 . 8.50 

3041 . 8.50 

13042 . 15.00 

3045 . 12.00 

3047 . 12.00 

3049 . 9.50 

t3050 . 9.50 

3052 . 8.50 

3053 . 8.50 

3054 . 12.00 

3055 . 8.50 

13056 . 8.50 

3057 . 15.00 

3059 . 8.50 

3060 . 9.50 

3062 . 15.00 

3063 . 10.00 

3065 . 15.00 

3066 . 8.50 

3074 . 15.00 

3075 . 15.00 

3082 . 15.00 

3087 . 8.50 

3088 . 15.00 

3101 . 15.00 

3102 . 8.50 

3108 . 9.50 

3111 . 15.00 1 

13113 . 15.00 

3133 . 15.00 

3135 . 10.00 

3155 . 15.00 

3156 . 9.50 

3158 _ 9.50 

3180 . 11.00 

3163 . 8.50 

3168 . 8.50 

3169 . 9.50 

3170 . 15.00 

3178 . 9.50 

3184 . 8.50 

13185 . 9.50 

3186 . 15.00 

3187 . 15.00 

13188 . 15.00 

3192 . 15.00 

3197 . 8.50 | 

3200 . 15.00 

3210 . 9.50 

3211 . 9.50 

3219 . 9.50 

3220 . 11.00 

3223 . 9.50 

3224 . 8.50 

3226 ...... 8.50 

3253 . 15.00 

3254 . 12.00 

3255 . 15.00 

3256 . 15.00 

3264 . 8.50 

13266 . 15.00 

3277 . 9.50 

3283 . 8.50 

13284 . 8.50 

13290 . 15.00 

3293 . 15.00 

3308 . 15.00 

3313 . 15.00 

3338 . 8.50 

3339 . 8.50 

3340 . 15.00 

3341 . 8.50 

3342 . 8.50 

13346 . 12.00 

3348 . 8.50 

3349 . 8.50 

3350 . 8.5G 

3359 . 15.00 

3360 . 8.50 

3361 . 15.00 

3362 . 8.50 

3363 . 8.50 

3364 . 8.50 

3366 . 15.00 

3369 ..... 15,00 

3371 . 15.00 

3372 . 15.00 

3378 . 15.00 

3379 . 15.00 

3381 . 15.00 

13382 . 15.00 

13384 . 8.50 

3386 ...... 15.00 

3389 . 9.50 

3391 . 9.50 

3392 . 8.50 

13394 . 24.00 

13398 . 15.00 

3400 . 15.00 

3601 . 8.50 

3609 . 15.00 

3616 ...... 15,00 

3616 . 15,00 

3621 ...... 15,00 

3627 . 8.50 

3633 . 9.50 

3637 . 8.50 

3638 . 15.00 

3682 . 15.00 

3683 ...... 15,00 

3685 . 17.50 

3686 .. 17.50 

3695 . 24.00 

3696 . 24.00 

3711 . 15.00 

3713 . 8.50 

1371B . 15.00 

3720 . 12.00 

3721 . 12.00 

3722 . 15.00 

13726 . 9.50 

3736 . 15.00 

3742 . 15.00 

3746 . 8.50 

3748 . 8.50 

13754 . 8.50 

3755 . 8.50 

3756 . 15.00 

3762 . 15.00 

13764 . 15.00 

3766 ..... 9,50 

3771 . 15.00 

3772 . 15.00 

3774 . 8.50 

13776 . 15.00 

3779 . 8.50 

3785 . 8.50 

3786 . 15.00 

3787 ...... 15,00 

3795 . 11.00 

3798 . 9.50 

3812 . 9.50 

3817 . 24.00 

3826 . 17.50 

3827 . 8.50 

3832 . 10,00 

3833 . 15.00 

3835 . 15.00 

3843 . 11.00 

3877 . 15.00 

3884 . 8.50 

3889 . 15.00 

3891 . 15.00 

3906 ...... 24.00 

3927 _ 15,00 

3931 . 15.00 

3932 . 10.00 

3933 . S.5Q 

3934 . 15.00 

3936 . 15.00 

3941 . 8.50 

3943 . 12.00 

t3944 . 12.00 

3953 . 15.00 

3954 . 15.00 

3961 . 8.50 

3965 . 8.50 

3968 . 15.00 

3971 . 8.50 

|3974 . 15.00 

3978 .... 15.00 

3981 . 17,50 

3982 . 15.00 

3983 . 8.50 

3984 . 15.00 

f3990 .... 15,00 

3991 . 10.00 

3995 . 15.00 

3999 ... 10.00 

14000 . 24,00 

5085 . 24.00 

5231 . 11.00 

5237 . 24.00 

5239 . 17.50 

5302 . 17.50 

f5305 . 15.00 

5310 . 15.00 

5356 . 8.50 

5359 . 24.00 

5400 . 8.50 

5401 . 8.50 

5402 . 9.50 

5402-A_ 9.50 

15466 . 8.50 

5408 . 8,50 

5409-A ... 12.00 

5410 . 8.50 

5474 . 8-50 

5476 . 10.00 

5476-A_ 10.00 1 

5478 . 24.00 

5480 . 11.00 

5560 . 8.50 

5570 . 10.00 

5600 . 8,50 

5605 . 8.50 

5609 . 8.50 

f5640 . 8.50 

5641 . 9.50 

5641-A_ 9.50 

5644 . 8.50 

5646 . 15,00 

5648 . 24.00 

5649 ...... 9.50 

5649- A. . .. 9.50 

5650 . 9.50 

5650- A. . . . 9.50 

5671 . 8.50 

5676 . 9,50 

5676-A ... 2.50 

5678 . 9.50 

5678- A_ 9.50 

5679 . 9.50 

5679- A. 9.50 

5680 . 15.00 

5741 . 8.50 

5742 . 15.00 

f5745 . 8.50 

f5746 . 8.50 

15748 . 11.00 

5749 ...... 8,50 

t5750 . 8.50 

5751 . 8.50 

5752 . 11.00 

5753 .. 15.00 

5754 . 15.00 

5756 _ 10.00 

15759 . 8.50 

5810 . 8.50 

5811 . 12.00 

5811-A. . . . 12.00 

5812 . 8.50 

5813 . 15,00 

t5815 . 11.00 

5816 . 8.50 

5819 . 8.50 

5821 . 15.00 

5822 . 8.50 

5824 . 8.50 

5825 . 17.50 

5826 . 24.00 

5827 . 11.00 

5828 . 8,50 

5829 . 15.00 

5881 . 8.50 

5882 . 8.50 

5883 . 8.50 

5885 .. 15.00 

5886 . 8.50 

15888 . 8.50 

15889 . 8.50 

5890 . 11.00 

5892 11.00 

5894 . 15,00 

f5895 . 15,00 

5898 _ 8.50 

f5899 . 11-00 

15971 . 11.00 

5972 . 8.50 

5974 . 8.50 

5976 . 11,00 

5978 . 8.50 

5981 . 8,50 

f5982 . 8,50 

5983 . 8,50 

5986 . 8.50 

6052 . 11.00 

16053 . 11-00 

f6G55 . 11,00 

16056 . 8.50 

fG059 ..... 15,00 

6060 . 15.00 

6065 . 11-00 

16066 . 8.50 

6068 . 8.50 

6069 .... 8.50 

6101 . 8.50 

16102 . 8.50 

16103 . 15.00 

6104 . 9.50 

6105 . 11,00 

6106 . 8.50 

16109 . 11.00 

6130 . 17.50 

6132 .. .. 11,00 

6133 . 15,00 

6134 . 11.00 

6136 ... 11.00 
6139 . 15.00 

16140 . 9.50 1 

6190 . 8.50 

6191 . 8.50 

6192 . 15.00 

6193 . 15.00 

6194 ..... 8,50 

6195 . 12,00 

6196 . 12,00 

6197 . 15.00 

6251 . 8.50 

16252 . 8.50 

6255 . 8.50 

6256 8,50 

6257 . 8.50 

6258 . 12.00 

6262 . 8.50 

7001 . 24,00 

7003 .. 9-50 

7004 . 8.50 

7005 ...... 15-00 

7007 . 12.00 

7008 . 9.50 

7009 . 10.00 

7035 . 15.00 

7037 _ 15.00 

7043 . 8.50 

7051 . 9.50 

7052 . 8,50 

7055 . 15.00 

t7056 . 8.50 

7057 . 12.00 

7059 . 8.50 

7074 . 15.00 

7104 .... 10.00 
7105 .. . 24.00 

7144 . 17.50 

7150 . 15-00 

f7154 . 15.00 

7166 11-00 

7171 . 15.00 

7172 . 15.00 

7173 . 15.00 

17174 . 24.00 

17176 . 24.00 

7177 . 8.50 

7178 . 12.00 

7188 . 9.50 

7189 . 10.00 

7190 . 9.50 

7194 . 8.50 

17201 . 15.00 

7203 . 15.00 

7206 . 10.00 

7213. 8.50 

7215 . 9.50 

7218 . 15,00 

7220 .. . 9.50 

7222 . 8.00 

17227 . 8.50 

7228 . 8.50 

7230 . 17.50 

7234 . 15.00 

7241 . 8.50 

7242 . 15.00 

7245 . 15.00 

7252 . 15.00 

7255 . 10.00 

7256 . 9.50 

7258 . 15.00 

7267 . 15,00 

17270 . 8.50 

7271 . 15.00 

7272 . 8.50 

17273 . 8.50 

7283 . 15.00 

7301 . 11.00 

7311 . 10.00 

7313 . 11.00 

7321 . 15.00 

17331 . 15.00 

7332 . 8.50 

7341 . 11.00 

7342 . 8,50 

7347 . 8.50 

7348 . 10.00 

7350 . 8.50 

7351 . 8.50 

7352 . 8.50 

17354 . 15.00 

7355 . 15.00 

7357 . 8.50 

7360 . 15.00 

7362 . 15.00 

7369 . 11,00 

7371 . 11-00 

7372 . 24.00 

7373 . 11.00 

7380 . 15.00 

7381 . 10-00 

17382 . 9.50 

7396 . 10.00 

7406 . 15.00 

7410 . 9.50 

7420 . 15.00 

7437 . 17.50 

M7438 . 9.50 

7447 . 12.00 

7449 . 8.50 

7450 . 10.00 

7451 . 10.00 

7453 . 15.00 

7459 . 8.50 

17460 . 17.50 

7461 . 24.00 

7462 . 10.00 

7465 . 8.50 

7470 ..... 15.00 

17471 . 15.00 

7473 . 12.00 

7476 . 15.00 

7478 . 15.00 

7483 . 8.50 

17484 . 11.00 

17489 ...... 15.00 

t7491 . 10.00 

17502 . 9.50 

7507 . 17.50 

17508 . 15.00 

7510 . 8.50 

7511 . 15.00 

7513 . 15.00 

7514 . 15.00 

7515 . 15.00 

17516 . 15.00 

7517 . 9.50 

7518 . 8.50 

7520 ... . 15,00 

17521 . 15.00 

7524 . 15.00 

7529 . 8.50 

17533 . 15.00 

7534 . 12.00 

7535 . 8.50 

7538 . 15.00 

7541 . 15.00 

7542 . 8.50 

17545 . 15.00 

17546 . 15.00 

17547 . 8.50 

7550 ...... 15.00 

. , _ fDisco n tinned, ^Obsolete. 

★New T IncrtftM. ^ Decease. 

























































































































































































































































































































































































SUGGESTED LIST PRICE SCHEDULE—AC FUEL PUMPS, KITS, PARTS, ETC. 

REVISED 2-1-51 —SUPPLEMENTED 5-1-51 


The ifems listed herein are subject to the resale price maintenance provision of the Fair Trade Acts of those States having such legislation. 



FUEL PUMPS (NEW) (Cont’d) 


TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

TYPE 

LIST 

7551 . 

... 12.00 

7984 

.... 15,00 

8968 ... 

... 24,00 

9117 

. . . 9,50 

9262 t . 

.... 15.00 

9496 . 

. . 15,00 

17555 .. 

... 17.50 

8063 .. 

.... 24.00 

8909- A .. 

... 12.00 

9118 .. 

. 7,00 

f92G8 .. 

... 15.00 

+ 9501 . 

. . 7,00 

7561 

... 15.00 

*8099 . 

.... 17,50 

8913 ... 

... 15.00 

9120 

. 9,50 

9269 ... 

.... 10,00 

*9503 .. 

. 24,00 

7563 .. 


8101 .. 

... 17.50 

18915 ... 

... 17,50 

9121 

.... 7,00 

9270 ... 

... 15.00 

9505 .... 

.. 10,00 

7566 . 

... 9.50 

8138 .. 

... 17,50 

8917 .... 

... 10.00 

f9122 .. 

.... 15,00 

9274 ... 

... . 9-50 

9514 .... 

. . 9,50 

t7568 .. 

10.00 

8153 .. 

... 15.00 

18921 .... 

... 15.00 

9123 .. 

... 7,00 

9280 ... 

... 17,50 

9531 .... 

. . 6,50 

7569 .. 

. . 17.50 

8185 .. 

... 15.00 

8927 ... 

... 24.00 

f9124 ... 

.... 15,00 

9281 ... 

... 17.50 

9532 .... 

.. 15.00 

7570 .. 

... 17.50 

8190 .. 

... 24,00 

8937 .... 

... 11.00 

9125 

... . 17.50 

f9282 ... 

.. . 6.50 

9535 .... 

.. 17.50 

7571 . 

. . . 8.50 

18191 .. 

... 17,50 

8947 ... 

... 17.50 

it9126 ... 

... 15,00 

9283 ... 

. , . 24,00 

9537 .... 

.. 6,50 

7572 .. 

... 15.00 

8219 .. 

... 8.00 

8963 .... 

... 17,50 

9127 ... 

.... 15,00 

9284 ... 

... 12.00 

9538 + . . 

, . 15,00 

7573 .. 

... 9.50 

18228 ,. 

... 24.00 

8970 .... 

.. 24.00 

9128 ... 

... 15,00 

9285 ... 

... 24.00 

9543 .... 

. . 6,00 

7578 .. 

... 15.00 

8242 ... 

. . 6.50 

8971 ... 

.. 11.00 

9129 ... 

. 15.00 

9286 ... 

... 15.00 

9544 ... 

. . 15.00 

7579 

.. 7.00 

8246 .. 

... 8,50 

8973 .... 

. . 24.00 

9130 ... 

... 15.00 

9288 ... 

... 11,00 

9545 .... 

. . 17.50 

7594 . 

.. 8.50 

8259 .. 

... 17.50 

8986 .... 

.. 15.00 

9131 ... 

... 15.00 

9289 ... 

. .. 15.00 

f*9546 ... 

. 15,00 

7595 . 

... 15.00 

8260 

.. . 8.00 

8988 .... 

.. 15.00 

9133 ... 

... 15.00 

9290 ... 

... 17,50 

*9548 .... 

9.50 

7600 

... 15.00 

8265 .. 

... 15.00 

8991 ... 

. . 8,50 

9135 ... 

.. 15,00 

9292 ... 

... 17.50 

9549 ... 

, . 15.00 

7604 ... 

15.00 

8270 .. 

... 17,50 

19003 .... 

.. 15.00 

9136 ... 

... 10,00 

f9293 ... 

... 15,00 

f*9554 ... 

., 8.50 

7626 .. 

... 15.00 

8272 ... 

... 24,00 

9005 .... 

.. 10.00 

9138 ... 

.. 4.96 

9294 ... 

... 17,50 

9555 ... 

8.00 

t7627 ... 

... 11.00 

8274 ... 

... 17,50 | 

9020 ... 

.. 8.50 

9140 ... 

... 8.00 

9295 ... 

.. . 8-50 

9557 .... 

9.50 

7630 ... 

... 8.50 

8275 ... 

... 10.00 

9033 .... 

.. 8,00 

9142 ... 

... 15.00 

9296 ... 

... 10.00 

9559 .... 

. . 15.00 

7635 „ . . 

, ,. 9-50 

8277 ... 

... 17.50 

9034 .... 

.. 17.50 

9143 ... 

... 17,50 

9297 ... 

... 17,50 

*9560 ... 

5.50 

7639 ... 

... 24.00 

8279 ... 

... 10.00 

9035 ... 

.. 17.50 

9145 ... 

. . 7.00 

9306 ... 

.. . 15,00 

9562 . 

. 17.50 

7640 ... 

... 17.50 

*8280 ... 

... 17.50 

9036 .... 

.. 15.00 

9146 ... 

... 15.00 

9307 ... 

... 15,00 

9563 ... 

6.50 

7657 ... 

... 17.50 

8285 ... 

... 15,00 

9037 ... 

. . 10.00 

9147 ... 

... 15.00 

9308 ... 

... 15.00 

*9564 . 

. 8.50 

7662 ... 

... 15.00 

8291 ... 

... 10,00 , 

9041 .... 

. . 17.50 

9202 ... 

... 15.00 

f9309 ... 

. . 15,00 

9566 _ 

. 15.00 

7667 ... 

... 15.00 

8312 ... 

... 10,00 

9043 .... 

24.00 

9203 ... 

... 12.00 

f9310 . 

... 11,00 

*9569 .. 

6,50 

7702 ... 

... 15.00 

|8313 

... 21.50 

9044 .... 

.. 17.50 

9204 ... 

.. . 8,50 

|9311 . 

. 12.00 

*9570 . 

. 15,00 

t7703 ... 

... 8.50 

8330 ... 

... 24.00 

9050 .... 

. . 8.50 

9205 ... 

... 15.00 

9313 ... 

. . 15.00 

*9571 . 

7,00 

7704 ... 

... 17.50 

8337 ... 

... 10.00 

9051 .... 

.. 24.00 

9206 ,.. 

... 15,00 | 

9314 ... 

.. 8.50 

*9582 

15.00 

17705 ... 

... 15.00 

|8348 ... 

... 21.50 

9052 ... 

.. 15.00 

9209 ... 

. . . 8.50 

9326 ... 

... 15.00 

*9587 . 

. 8.50 

7709 ... 

. .. 8.50 

+ 8349 ... 

... 21.50 

9053 .... 

.. 15,00 

t9210 ... 

... 8,50 

9330 ... 

... 15.00 

*9588 . 

. 4.96 

7711 

... 24.00 

8396 ... 

... 15-00 

9054 .... 

,. 7,00 

9211 ... 

.. . 8.50 

9334 ... 

... 15.00 

*9590 .... 

15.00 

7712 ... 

. t „ 8.50 

8431 ... 

... 15.00 

9055 ... 

. . 8,50 

f9212 ... 

. .. 8.50 

9338 ... 

... 15.00 

*9593 . 

15.00 

17713 ... 

... 15.00 

8435 ... 

... 15,00 

9056 .... 

.. 10.00 

9214 ... 

... 12.00 

9339 ... 

... 15-00 

*9594 .... 

12.00 

7715 ... 

... 15.00 

8447 ... 

. 24,00 

9057 ... 

. . 8.50 

9217 ... 

... 15,00 

49343 ... 

... 15.00 

*9595 ..... 

. 15.00 

7719 ... 

... 15.00 

8448 ... 

... 15,00 

9058 .... 

8.00 

9218 ... 

... 15.00 

9344 , 

... 15.00 

*9596 .... 

9.50 

7720 ... 

. 8.50 

8449 ... 

... 17.50 

9059 . 

. 17,50 

9219 ... 

... 12.00 

9345 ... 

. 15.00 

*9597 .... 

. 15.00 

7722 ... 

... 15.00 

8460 ... 

... 15.00 

9060 ... 

. . 24,00 

9220 ... 

... 12.00 

9346 . , 

... 15.00 

*9599 ... 

15.00 

7723 ... 

... 15.00 

8597 ... 

. 8.00 

9061 . 

24.00 

9221 ... 

... 12.60 

9347 ... 

... 15.00 

*9601 . 

. 15.00 

7745 ... 

.. . e.5o 

8616 ... 

... 15.00 

9082 . .. 

.. 15.00 

9222 ... 

... 12.00 

9350 ... 

... 12,00 

*9603 . . 

15,00 

7759 ... 

... 15,00 

18639 ... 

... 10.00 

9083 ... 

. . 15.00 

9223 ... 

... 12.00 

9352 ... 

.. . 8,50 

*9604 . 

. 15.00 

7760 ... 

... 15.00 

8642 ... 

... 15.00 

9065 ... 

.. 17.50 

9224 ... 

... 12.00 

9353 ... 

... 17,50 

*9608 . 

8.50 

17761 ... 

... 15.00 

8655 ... 

... 15-00 

t9Q71 . 

. 10.00 

9225 ... 

12-00 

9354 .... 

... 9-50 

*9609 . 

4.96 

7765 ... 

... 15.00 

8663 ... 

,. . 24.00 

9072 . 

.. 15.00 

9226 ... 

... 12.00 

9418 .... 

. .. 15.00 

*9612 . 

. 10.00 

7766 . . 

. . 8.50 

8697 ... 

... 10.00 

9075 .... 

. 12,00 

9227 ... 

.,, 12.00 

49419 ... 

... 17.50 

*9613 .... 

8.50 

7784 ... 

... 10.00 

8711 ... 

... 17.50 

9076 ..... 

. 24.00 

9228 . ... 

... 12.00 i 

9420 ... 

... 15.00 

*9614 _ 

. 8.50 

7793 ... 

... 10.00 

8712 ... 

... 15.00 

9079 . 

17,50 , 

9229 .... 

... 12.00 

|9421 ... 

.. 5.50 

*9622 . 

8.50 

7808 .. . 

... 10-00 

8726 ... 

... 17.50 

9080 . 

. . 15.00 

9230 ... 

.. . 12.00 

9429 ... 

.. 12.00 

*9623 _ 

. 12,00 

7814 ... 

... 15.00 

8731 ... 

... 24.00 

19082 . 

.. 24,00 

9231 ... 

... 12.00 

9431 .... 

. . 24.00 

*9626 ., +1 

. 15.00 

7833 ... 

... 15.00 

t8744 ... 

... 12,00 

9083 . 

. 11.00 

9232 .... 

... 12.00 

9432 .... 

. . 24-00 

*9627 .... 

17,50 , 

7855 .., 

.. „ 8,50 

18750 .... 

.. . 8.50 

9084 . 

. 8,50 

9233 ... 

... 12.00 

9433 .... 

10,00 

*9631 .... 

12.00 

7857 t ... 

... 15.00 

8752 ... 

... 15.00 

9085 .... 

15.00 

9234 .... 

... 12.00 

9437 .... 

. 15.00 

*9633 ..... 

8.50 

7861 .... 

... 17.50 

8753 .... 

... 15.00 

9087 . 

. 15,00 

9235 .... 

.. 12-00 

9438 . 

. . 11,00 I 

*9634 .. . 

9.50 

7893 .... 

... 15.00 

8772 .... 

... 10.00 

f9088 . 

. 24,00 

9236 .... 

... 12.00 

9439 .... 

.. 12-00 

*9635 . 

. 11.00 

7906 .... 

... 15.00 

8779 .... 

.. 9.50 

9090 . 

. 10.00 

9237 ... 

... 12.00 

9442 ... 

. 17,50 

*9636 ..... 

. 15.00 1 

7910 .... 

... 17.50 ; 

8791 ... 

.. 12,00 

9091 . 

. 8,50 

9238 .... 

.. 12.00 | 

9443 .... 

.. 15.00 

*9638 . 

15.00 

7912 .... 

... 17.50 

8810 .... 

... 15.00 

9093 . 

. 15,00 

9239 .... 

.. 12.00 

9444 .... 

.. 12.00 

*9639 .. , 

15.00 

7913 .... 

... 17.50 

8813 ... 

.. 8.50 

9095 . 

. 15.00 

9240 .... 

.. 12,00 

49445 .... 

. 6.50 

*9640 . ... 

15,00 

7919 .... 

.. 7.00 

8823 .... 

.. 8,50 

9096 . 

. 11,00 

9241 ... 

. . 12.00 

49449 .... 

. 6.50 

*9641 . 

. 9.50 

7923 .... 

.. 24.00 

8835 ... 

.. 17,50 

9097 . 

. 12.00 

9242 .... 

.. 12,00 

9450 .... 

. . 15.00 

*9644 .... 

15.00 

7935 .... 

.. 15.00 , 

8843 ■ .... 

.. 15.00 

9098 . 

. 11.00 

9243 .... 

, . 12,00 

49451 .... 

. 8,50 

*9645 . 

. 15.00 1 

7936 .... 

.. 8.50 

8873 .... 

.. 17.50 

9099 . 

. 9,50 

9244 .... 

. 7.00 

9453 .... 

,. 11.00 

*9646 

15,00 

7954 .... 

.. 17.50 

8874 .... 

17.50 

9101 . 

. 4,96 

9245 .... 

.. 15.00 

9457 . 

. 6.50 

*9647 

. 6.00 

17957 

.. 8.00 

8881 .... 

.. 8.00 

9102 . 

. 11.00 

9254 .... 

.. 17.50 

9459 

. . 8-00 

*9648 . j. 

17.50 

7964 .... 

. 24.00 

8895 .... 

.. 15.00 

9103 . 

. 10.00 

9255 .... 

. . 10.00 

9475 .... 

.. 17.50 , 

*9649 . 

12,00 

7966 +l . + 

.. 8.50 

8896 .... 

15.00 

9104 . 

. 8,50 

9257 .... 

.. 9.50 

9485 . 

. 8.00 

*9650 .... 

7,00 

t7967 .... 

.. 15.00 

8900 .... 

.. 12.00 

9105 . 

. 15.00 

9258 .... 

.. 10.00 

9486 .... 

,. 9.50 

*9651 . 

9.50 

17970 ... 

.. 17.50 

8905 ... 

.. 15.00 

9112 . 

. 6.50 

9259 ,... 

.. 15.00 

9494 . 

.. 9.50 

*9785 

5.50 

7973 .... 

.. 15.00 

8906 . 

24.00 

9114 . 

. 11.00 

t9260 ... 

. r 24.00 

9495 .... 

.. 8-00 

*9786 

5,50 

7983 .... 

.. 15.00 

8907 .... 

.. 15.00 

9116 . 

. 15.00 

9261 r ... 

.. 15.00 
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